84 1.672.113.694.107
oo 1.643.562.651.559
collection 5.256.229.812.190
ob 5.201.298.307.266
se 5.339.295.433.263
rvat 5.466.293.703.260
ions 5.733.288.952.256
sur 5.478.336.586.320
les 5.162.415.335.370
maladies 5.384.411.907.361
et 5.116.492.216.455
constitutions 5.253.492.957.443
i 5.206.553.294.522
p 5.206.553.294.522
i 5.327.549.345.525
d 5.377.549.412.524
e 5.445.547.474.517
mi 5.507.546.598.521
qu 5.630.547.733.518
es 5.764.547.866.517
a 5.172.599.197.580
f 5.291.593.305.578
r 5.324.592.339.582
s 5.357.594.367.582
x763bx77o 5.400.600.615.575
x77xbx77 5.672.596.870.571
8 5.880.588.902.569
ii 5.291.645.328.628
ii1 5.371.642.423.626
0 5.452.639.468.625
iv 5.493.641.543.624
par 5.566.640.655.623
ties 5.672.638.783.622
en 37.306.059.355.043
normandie 37.380.059.661.042
de 37.131.088.156.073
fon 37.167.088.200.073
lit 37.211.088.231.073
il 37.299.088.312.074
pleuvoit 37.321.094.404.074
tousles 37.413.089.492.074
iours 37.502.093.567.074
les 37.581.088.608.073
vents 37.617.087.670.076
foutiant 37.681.087.765.071
du 37.777.087.803.071
midi 37.132.111.183.096
ou 37.192.112.217.103
de 37.226.112.249.097
l 37.257.111.369.097
occident 37.257.111.369.097
le 37.379.111.405.097
barometre 37.417.111.524.097
refioit 37.534.111.596.096
fixe 37.609.111.645.096
z8 37.681.111.704.097
pouces 37.716.116.803.100
rarement 37.133.136.223.126
audeffus 37.231.135.328.120
cette 37.333.135.389.120
intemp 37.397.139.505.120
rie 37.397.139.505.120
pluvieufe 37.513.140.619.120
qui 37.627.140.659.121
avoit 37.667.134.719.120
domin 37.728.134.803.119
le 37.133.159.151.142
cours 37.161.159.214.149
prefqu 37.223.164.352.144
entier 37.223.164.352.144
de 37.361.158.384.143
l 37.394.161.510.143
automne 37.394.161.510.143
finit 37.516.157.554.142
dans 37.564.157.609.143
les 37.620.157.646.144
premiers 37.656.162.742.143
jours 37.753.161.803.143
de 37.131.182.156.167
janvier 37.166.186.253.167
par 37.262.188.294.173
un 37.306.182.331.173
grand 37.344.188.402.166
coup 37.412.187.461.171
de 37.473.181.496.166
vent 37.508.181.552.171
de 37.561.180.585.165
sudouef 37.595.184.721.165
qui 37.733.185.765.167
fut 37.775.181.801.166
fuivi 37.133.205.179.190
d 37.187.205.230.190
un 37.187.205.230.190
coup 37.239.211.288.196
de 37.297.205.320.191
tonnerre 37.329.208.426.195
fans 37.435.205.474.191
aucun 37.483.205.543.195
abaiffement 37.556.205.674.188
du 37.681.203.706.189
mercure 37.713.204.804.194
le 37.133.229.160.213
f 37.176.234.196.220
les 37.206.229.232.214
vents 37.239.229.292.219
pafferent 37.302.235.392.214
au 37.401.229.424.219
septentrion 37.433.234.563.214
amenerent 37.603.231.721.217
avec 37.730.227.776.218
la 37.785.227.804.212
gel 37.134.257.205.237
e 37.134.257.205.237
une 37.217.253.253.243
fi 37.263.252.276.238
prodigieufe 37.285.258.401.237
quantit 37.410.257.493.237
de 37.504.252.527.237
neiges 37.538.257.616.238
que 37.626.257.663.241
l 37.675.251.713.237
on 37.675.251.713.237
a 37.725.251.736.242
affur 37.745.251.803.236
en 37.135.276.159.266
avoir 37.169.275.221.261
trouv 37.228.275.294.261
des 37.307.275.339.260
monceaux 37.348.275.451.266
de 37.461.276.485.261
quinze 37.495.281.560.261
pieds 37.570.281.622.260
de 37.633.275.656.260
haut 37.668.275.713.260
dans 37.725.275.770.260
les 37.778.275.805.260
bois 37.134.302.190.284
au 37.202.298.225.289
midi 37.240.298.289.283
au 37.333.298.356.289
couchant 37.371.298.470.284
de 37.486.299.509.284
la 37.524.299.542.284
normandie 37.557.299.677.284
le 37.690.299.717.284
7 37.734.302.773.290
le 37.787.298.805.284
froid 37.134.322.184.306
toit 37.195.322.240.307
de 37.250.322.274.307
o 37.284.322.307.312
d 37.317.327.383.306
gr 37.317.327.383.306
s 37.317.327.383.306
audeffous 37.394.322.498.307
du 37.506.323.531.308
terme 37.541.323.599.312
de 37.611.323.634.307
la 37.645.322.663.308
congelation 37.675.328.805.307
le 37.134.345.152.330
lendemain 37.165.346.269.331
commen 37.281.350.391.336
a 37.281.350.391.336
la 37.405.345.423.331
fonte 37.434.346.486.330
des 37.500.346.531.331
glaces 37.543.351.605.331
par 37.618.351.652.336
une 37.666.346.702.336
pluie 37.717.351.766.331
l 37.780.345.805.331
gere 37.135.375.187.359
nous 37.203.370.255.354
eflmes 37.265.370.328.355
alors 37.342.370.389.355
de 37.402.369.426.354
grands 37.437.374.504.354
brouillards 37.516.372.638.354
qui 37.650.374.682.355
tenoient 37.693.369.775.354
le 37.787.369.806.354
barometre 37.136.394.242.378
audeffus 37.254.394.342.378
de 37.354.393.377.378
z8 37.390.393.413.380
pouces 37.426.398.495.383
76 37.509.397.541.379
lignes 37.551.398.625.378
le 37.638.392.654.378
vent 37.664.392.708.382
foufflant 37.720.392.805.377
galement 37.136.422.240.402
du 37.251.417.276.402
nor 37.283.417.342.402
ils 37.355.417.378.402
avoient 37.387.417.461.402
pris 37.471.422.508.402
le 37.520.415.537.401
nordet 37.546.415.641.400
caen 37.676.419.743.400
la 37.789.415.806.401
colonne 37.138.441.217.425
de 37.237.441.259.426
mercure 37.272.441.355.431
y 37.367.446.382.432
refioit 37.394.441.455.425
beaucoup 37.470.444.568.425
plus 37.580.444.620.424
abaifl 37.634.439.754.423
e 37.634.439.754.423
peu 37.768.439.807.424
de 37.138.463.161.449
jours 37.174.468.222.450
apr 37.231.470.283.450
s 37.231.470.283.450
l 37.292.465.366.450
entr 37.292.465.366.450
e 37.292.465.366.450
du 37.377.464.402.450
soleil 37.412.464.467.449
au 37.477.463.500.454
verfeau 37.509.466.602.447
le 37.614.462.631.447
vent 37.642.462.686.452
d 37.693.462.772.447
ouef 37.693.462.772.447
re 37.780.463.807.453
int 37.138.487.177.473
avec 37.189.487.236.478
bourrafque 37.246.493.356.473
il 37.385.487.398.472
ramena 37.409.487.483.477
le 37.495.486.521.472
pluies 37.534.491.591.472
avec 37.606.486.652.476
une 37.665.485.700.476
tempera 37.715.491.807.471
ture 37.138.510.178.500
de 37.192.511.215.496
o 37.240.510.253.501
d 37.262.516.328.496
gr 37.262.516.328.496
s 37.262.516.328.496
de 37.341.510.364.496
chaleur 37.376.510.450.496
tat 37.473.509.511.495
qui 37.523.515.554.496
fut 37.565.509.591.494
fuivi 37.601.509.647.494
jufqu 37.656.515.736.494
au 37.656.515.736.494
6 37.749.509.762.496
fd 37.773.509.808.494
vrier 37.137.534.191.519
ce 37.202.534.231.518
m 37.239.533.299.519
me 37.239.533.299.519
jour 37.309.537.362.519
la 37.374.533.392.519
neige 37.401.538.455.519
tomba 37.467.532.530.518
de 37.541.532.565.518
nouveau 37.577.535.679.522
par 37.687.537.720.522
u 37.730.532.754.523
vent 37.762.533.806.523
de 37.138.557.162.543
nordef 37.169.557.262.541
le 37.312.557.329.543
lendemain 37.339.556.443.542
le 37.455.556.473.541
point 37.483.561.534.541
de 37.543.554.566.540
la 37.576.554.593.540
congelation 37.605.560.724.540
fe 37.733.555.750.541
trou 37.759.556.807.546
va 37.137.580.162.571
de 37.172.581.195.566
9 37.211.585.222.571
d 37.234.586.306.566
gr 37.234.586.306.566
s 37.234.586.306.566
le 37.318.581.346.566
vent 37.357.580.401.570
d 37.415.579.464.564
et 37.415.579.464.564
t 37.415.579.464.564
domina 37.476.578.551.563
enfuite 37.567.578.641.564
vers 37.654.578.701.563
le 37.712.579.729.564
du 37.781.579.807.565
tools 37.138.608.199.590
la 37.213.604.231.589
fonte 37.244.604.295.589
des 37.310.604.342.589
neiges 37.355.609.418.589
des 37.464.603.496.588
glaces 37.509.608.571.588
fe 37.582.601.599.587
fit 37.613.601.633.587
avec 37.644.602.691.592
de 37.704.603.728.587
petites 37.741.608.807.589
pluies 37.138.633.208.613
le 37.216.627.234.612
barometre 37.247.627.354.612
montant 37.364.627.447.616
jufqu 37.458.632.525.611
z8 37.534.625.557.612
pouces 37.568.631.638.616
7 37.648.629.677.617
8 37.690.626.700.613
lignes 37.713.632.771.611
le 37.172.651.188.636
ciel 37.197.651.239.636
devint 37.252.651.315.636
ferein 37.324.654.392.636
peu 37.421.656.459.641
pros 37.469.655.510.635
le 37.521.650.538.635
ref 37.550.650.596.634
e 37.550.650.596.634
de 37.605.650.628.635
f 37.642.650.723.635
vrier 37.642.650.723.635
bient6t 37.732.651.806.636
les 37.139.674.165.660
vents 37.171.674.224.663
vacillerent 37.229.674.335.659
beaucoup 37.344.679.455.659
foufflerent 37.491.673.594.657
du 37.600.672.625.658
nord 37.633.676.698.658
de 37.704.673.728.658
l 37.735.674.807.658
ouet 37.735.674.807.658
ou 37.140.698.164.688
du 37.177.698.202.683
sudouefi 37.213.700.334.681
avec 37.342.697.388.687
une 37.399.696.434.687
temperature 37.445.702.568.681
fr6ide 37.577.696.636.681
humide 37.676.696.756.681
elle 37.768.697.808.682
devint 37.138.722.202.707
infenfiblement 37.214.721.357.706
plus 37.366.726.406.706
douce 37.417.723.491.705
m 37.531.719.591.705
me 37.531.719.591.705
il 37.602.719.614.705
faifoit 37.624.719.683.704
chaud 37.697.720.758.705
h 37.769.720.780.707
la 37.789.720.807.706
mimars 37.138.748.237.730
il 37.280.744.292.729
furvint 37.300.744.367.729
un 37.377.743.401.734
orage 37.414.749.471.734
avec 37.481.743.528.733
beaucoup 37.537.749.635.728
d 37.647.743.730.728
clairs 37.647.743.730.728
peu 37.769.749.805.735
de 37.139.769.162.754
tonnerre 37.171.768.262.758
mais 37.272.771.333.753
au 37.344.768.366.758
lever 37.376.768.427.753
de 37.435.767.458.752
la 37.467.767.485.752
lune 37.493.766.544.752
de 37.555.767.578.751
mars 37.589.770.654.751
les 37.662.767.688.752
septentrio 37.694.772.805.752
naux 37.140.792.187.782
foui 37.196.792.299.776
lere 37.196.792.299.776
t 37.196.792.299.776
de 37.312.791.335.776
nouveau 37.344.794.441.782
en 37.452.791.475.781
ramenant 37.484.790.578.781
une 37.589.790.625.781
petite 37.637.796.693.776
gel 37.705.794.758.775
e 37.705.794.758.775
le 37.787.789.805.775
barometre 37.140.815.246.800
refiant 37.256.815.322.799
tr 37.331.815.511.799
shautdans 37.331.815.511.799
la 37.519.814.536.800
baffe 37.545.815.593.800
normandie 37.602.816.727.798
le 37.736.813.753.798
ciel 37.762.813.804.798
continua 37.139.838.226.823
d 37.234.837.290.822
etre 37.234.837.290.822
n 37.297.838.389.823
buleu 37.297.838.389.823
fort 37.425.838.461.823
couvert 37.472.838.549.828
il 37.569.838.581.823
y 37.590.842.605.828
to 37.615.837.678.822
nba 37.615.837.678.822
quantit 37.686.841.767.821
de 37.780.837.804.822
neiges 37.141.868.203.847
jufqu 37.216.867.296.845
au 37.216.867.296.845
z6 37.309.861.333.848
f 37.346.862.426.846
vrier 37.346.862.426.846
63z 44.191.109.229.089
1 44.316.102.331.085
tat 44.345.103.421.087
des 44.449.104.523.089
sa 44.552.103.594.089
i 44.608.102.615.089
s 44.630.103.642.089
o 44.656.103.676.089
n 44.690.103.708.090
s 44.723.104.735.091
la 44.218.132.245.118
saifon 44.251.131.313.116
fut 44.325.131.352.116
touthcoup 44.365.137.485.118
refroidie 44.495.132.581.117
par 44.588.137.621.122
les 44.631.131.657.117
vents 44.666.132.719.122
d 44.731.137.819.117
ouefi 44.731.137.819.117
qui 44.829.140.860.121
fouffloient 44.191.155.294.139
rnolternent 44.302.159.422.140
avec 44.432.156.479.147
une 44.491.156.527.147
petite 44.536.161.593.141
pluie 44.600.161.649.141
froide 44.659.155.724.140
le 44.733.156.760.141
thermo 44.769.157.860.141
metre 44.190.179.248.169
ne 44.260.179.283.169
paffa 44.294.184.344.164
pas 44.355.185.388.170
5 44.403.185.423.170
d 44.438.186.504.165
gr 44.438.186.504.165
s 44.438.186.504.165
audeffus 44.517.180.609.165
du 44.621.179.645.164
terme 44.658.179.716.169
de 44.729.180.751.164
la 44.764.180.781.165
conge 44.792.186.862.171
lation 44.190.203.253.188
il 44.262.202.275.188
vint 44.286.203.325.189
cependant 44.333.209.436.188
des 44.447.204.479.189
brouiilards 44.489.207.612.188
avant 44.622.203.678.192
l 44.688.203.762.187
entr 44.688.203.762.187
e 44.688.203.762.187
du 44.772.203.797.188
soleil 44.805.203.861.189
au 44.190.227.214.217
signe 44.229.232.284.212
du 44.301.227.326.212
lion 44.339.230.400.212
qui 44.411.233.443.213
donnerent 44.454.227.555.212
lieu 44.565.227.624.213
quelques 44.635.232.725.212
jours 44.735.231.783.212
un 44.793.227.817.218
peu 44.825.232.861.218
plus 44.189.256.231.236
chauds 44.242.251.317.236
mais 44.330.251.380.236
il 44.391.250.403.235
faifoit 44.413.251.471.236
froid 44.483.254.547.235
dans 44.560.250.604.235
les 44.617.249.643.235
premiers 44.654.255.741.235
jours 44.752.254.800.235
de 44.810.250.833.235
la 44.842.250.860.236
canicule 44.190.274.288.259
les 44.303.274.338.260
pluies 44.349.279.407.260
revinrent 44.419.274.511.260
avec 44.525.273.572.264
de 44.590.273.614.258
violens 44.627.273.699.259
coups 44.711.279.769.263
de 44.780.273.804.258
vent 44.818.274.862.263
d 44.190.298.275.282
ouett 44.190.298.275.282
le 44.284.298.310.283
9 44.322.302.333.289
ou 44.341.297.365.288
o 44.385.297.398.288
d 44.406.300.486.282
aofit 44.406.300.486.282
ils 44.494.296.514.282
foufflerent 44.520.296.625.281
tranquillernent 44.635.302.795.282
re 44.833.297.861.288
prirent 44.190.326.258.307
la 44.269.320.286.306
itation 44.299.320.364.305
de 44.375.319.399.305
l 44.412.324.505.305
orient 44.412.324.505.305
vents 44.517.320.570.310
d 44.581.323.643.305
et 44.581.323.643.305
qui 44.655.326.686.306
continuerent 44.699.320.826.306
un 44.837.321.861.312
mois 44.189.343.237.329
de 44.249.343.272.328
fuite 44.283.343.333.328
mais 44.343.343.393.328
ils 44.403.343.424.328
retoumerent 44.433.344.558.333
au 44.573.343.596.334
couchant 44.608.348.720.328
dbs 44.730.344.762.329
avant 44.774.349.832.333
le 44.842.344.861.329
lever 44.190.367.241.352
d 44.251.370.361.351
arc 44.251.370.361.351
ture 44.251.370.361.351
tousles 44.404.367.481.352
jours 44.492.371.541.352
furent 44.553.368.613.352
pluvieux 44.628.373.722.353
cet 44.773.368.810.353
et 44.826.368.861.353
p 44.189.396.250.376
cha 44.189.396.250.376
donc 44.261.390.310.375
par 44.321.395.354.380
une 44.362.390.397.380
internp 44.405.396.513.376
rie 44.405.396.513.376
humide 44.523.391.599.376
froide 44.639.391.699.376
except 44.729.396.807.376
fous 44.820.391.860.376
la 44.190.414.208.400
conttellation 44.221.414.356.399
de 44.367.414.390.399
la 44.401.413.418.399
vierge 44.429.420.506.400
a 44.216.438.234.423
l 44.244.444.352.423
equinoxe 44.244.444.352.423
autornnal 44.364.441.477.423
les 44.484.438.509.424
vents 44.520.438.573.428
tolent 44.581.438.651.423
m 44.660.438.860.423
ridionauxhurni 44.660.438.860.423
des 44.190.462.228.447
le 44.243.462.269.447
z7 44.282.466.306.453
de 44.321.462.344.446
septernbre 44.354.467.474.447
nous 44.481.461.527.452
prouvions 44.541.467.653.447
des 44.664.462.696.447
chaleurs 44.708.462.791.447
touf 44.800.462.861.446
fantes 44.189.485.253.470
i1 44.267.485.281.470
faifoit 44.292.485.351.470
tr 44.364.485.457.470
sbeau 44.364.485.457.470
temps 44.471.490.530.475
dans 44.544.485.588.470
les 44.600.485.626.471
premiers 44.640.490.726.471
jours 44.739.490.789.471
d 44.802.485.861.470
oc 44.802.485.861.470
tobre 44.188.509.247.494
bient6t 44.258.508.332.494
il 44.342.508.355.494
furvint 44.365.509.432.494
des 44.440.508.472.493
vents 44.484.508.537.498
fougueux 44.547.513.642.493
du 44.650.508.675.494
sudouett 44.686.509.793.493
des 44.829.509.861.494
torrens 44.188.532.258.522
de 44.268.532.292.517
pluies 44.303.537.376.517
auxquelles 44.389.537.495.517
fucc 44.506.531.627.515
derent 44.506.531.627.515
des 44.639.531.671.515
temp 44.683.537.785.517
tes 44.683.537.785.517
vers 44.795.532.837.522
le 44.845.532.862.517
coucher 44.187.556.269.541
des 44.280.556.312.540
pleiades 44.323.558.420.540
le 44.432.555.448.541
barornetre 44.464.554.571.540
fe 44.584.554.601.539
trouvant 44.613.554.699.544
d 44.712.560.794.539
prirn 44.712.560.794.539
z7 44.835.559.859.547
pouces 44.186.585.258.570
6 44.271.579.283.566
lignes 44.294.584.367.565
audeffous 44.416.578.528.563
le 44.578.577.604.562
soleil 44.615.577.671.562
entrant 44.681.577.752.567
au 44.764.578.788.568
sagit 44.799.584.859.563
taire 44.186.606.246.589
il 44.258.602.271.588
vint 44.285.602.324.588
des 44.342.602.374.587
brouillards 44.391.602.499.587
pais 44.512.606.578.587
horriblernent 44.594.601.724.586
puans 44.736.607.793.592
qui 44.826.607.858.588
calrnerent 44.186.626.287.611
les 44.294.625.321.611
vents 44.331.625.390.615
le 44.401.626.428.611
barornetre 44.437.625.544.611
monta 44.552.625.615.614
alors 44.624.625.670.610
z 44.702.624.712.616
9 44.715.629.726.615
pouces 44.737.630.806.615
9 44.818.629.829.615
li 44.838.625.859.611
gnes 44.185.655.245.639
pour 44.254.654.301.640
retomber 44.309.649.401.634
prefqu 44.410.655.566.633
auflit6t 44.410.655.566.633
le 44.579.648.604.633
vent 44.612.648.656.638
fe 44.664.649.681.633
fixa 44.691.649.728.633
l 44.760.649.832.633
ouefi 44.760.649.832.633
le 44.188.673.215.658
retie 44.229.673.275.657
de 44.290.673.313.658
l 44.326.673.431.658
automne 44.326.673.431.658
fut 44.444.673.471.658
tr 44.482.673.608.657
shumide 44.482.673.608.657
a 44.413.710.430.696
t774 44.570.713.642.699
les 44.215.743.250.729
plules 44.261.749.319.728
continuerent 44.331.745.458.729
avec 44.484.745.531.735
les 44.547.744.573.730
vents 44.589.743.642.733
d 44.652.746.859.727
ouefisudouett 44.652.746.859.727
jufqu 44.186.772.281.751
aux 44.186.772.281.751
premiers 44.292.772.379.753
jours 44.389.772.438.753
de 44.447.768.470.753
janvier 44.484.768.564.753
alors 44.577.766.631.752
quelques 44.644.771.732.751
jours 44.744.770.793.751
d 44.806.765.859.751
une 44.806.765.859.751
gel 44.186.797.241.776
e 44.186.797.241.776
affez 44.252.791.300.776
rnod 44.315.791.403.776
r 44.315.791.403.776
e 44.315.791.403.776
darts 44.437.791.482.776
lefquels 44.493.796.569.775
il 44.580.789.593.775
tornboit 44.604.788.683.773
un 44.699.788.723.779
peu 44.735.794.772.779
de 44.783.788.807.773
nei 44.819.788.858.774
ge 44.186.819.222.804
furent 44.235.815.295.799
fuivis 44.307.815.361.800
d 44.373.815.427.800
une 44.373.815.427.800
temperature 44.441.820.563.800
printaniere 44.578.812.690.797
hurnide 44.741.812.858.796
le 44.186.837.214.823
soleil 44.227.838.282.823
entrant 44.299.839.370.828
au 44.385.838.408.829
verfeau 44.423.838.504.823
il 44.535.837.548.822
revint 44.559.836.618.821
deux 44.636.835.685.820
jours 44.696.839.745.820
de 44.762.835.786.820
gel 44.799.841.858.821
e 44.799.841.858.821
aprbs 44.188.865.246.845
quoi 44.257.867.299.848
la 44.314.862.332.848
pluie 44.344.867.392.847
reprenoit 44.404.866.496.847
cornrne 44.506.860.579.850
auparavant 44.591.864.713.848
le 44.723.859.740.844
barometre 44.752.859.858.845
tant 44.186.885.238.869
fort 44.249.885.284.869
d 44.297.891.387.870
prim 44.297.891.387.870
en 44.399.886.427.870
g 44.436.890.511.868
n 44.436.890.511.868
ral 44.436.890.511.868
i 44.522.883.592.867
hiver 44.522.883.592.867
fut 44.604.882.631.866
humide 44.643.883.719.867
pluvieux 44.767.888.856.868
en 51.312.078.360.063
normandie 51.389.079.664.063
639 51.787.084.826.065
l 51.154.109.190.094
on 51.154.109.190.094
vit 51.197.109.224.094
de 51.232.109.255.093
nouveau 51.263.111.362.099
dam 51.369.108.413.093
plufieurs 51.421.114.507.093
jours 51.514.113.563.094
affez 51.568.109.616.093
chauds 51.624.111.705.092
le 51.714.108.731.093
thermo 51.736.108.828.093
metre 51.154.133.213.122
monter 51.220.132.293.122
jutklu 51.301.137.369.117
4 51.377.135.401.122
d6gr 51.407.137.486.117
s 51.407.137.486.117
tandis 51.491.132.550.117
que 51.559.138.595.123
les 51.602.132.627.117
foir 51.634.135.714.117
s 51.634.135.714.117
furtout 51.753.132.829.117
les 51.155.156.181.141
nuits 51.188.159.248.142
rettoient 51.256.155.342.140
tr 51.347.155.465.140
sfroides 51.347.155.465.140
ainfi 51.473.155.522.140
on 51.531.155.555.146
trouva 51.562.155.628.145
de 51.635.155.659.140
la 51.665.154.683.140
glace 51.690.160.743.140
dam 51.749.155.794.141
les 51.801.156.828.141
campagnes 51.156.185.289.165
la 51.298.179.316.164
nuit 51.329.178.368.164
du 51.381.179.406.164
z6 51.416.179.440.165
juin 51.452.179.500.164
le 51.510.179.537.164
barometre 51.547.178.653.164
tenoit 51.663.178.722.164
fa 51.732.178.749.163
ttation 51.762.180.829.163
audeffus 51.156.203.245.188
de 51.256.203.279.188
z8 51.297.203.320.189
pouces 51.336.208.412.194
les 51.425.203.461.188
vens 51.475.203.528.192
continuerent 51.544.202.672.188
la 51.682.202.699.187
leur 51.709.202.748.187
vers 51.757.202.798.193
le 51.811.203.829.188
couchant 51.156.227.256.212
d 51.285.226.378.211
clinant 51.285.226.378.211
au 51.393.226.416.217
m 51.431.226.480.211
di 51.431.226.480.211
rant 51.508.226.547.216
que 51.561.231.597.216
le 51.609.226.625.210
soleil 51.641.225.698.210
s 51.708.226.791.211
levoit 51.708.226.791.211
fur 51.801.226.830.211
l 51.156.251.245.236
horizon 51.156.251.245.236
remontant 51.301.250.405.240
au 51.416.250.437.241
nord 51.449.253.514.235
aux 51.523.249.558.240
pproh 51.569.255.672.234
de 51.683.249.706.234
la 51.720.249.737.234
nuit 51.746.249.785.235
les 51.158.274.193.260
5 51.207.279.213.265
6 51.257.274.268.261
juillet 51.280.277.353.259
il 51.362.273.375.259
f 51.385.274.443.259
iibit 51.385.274.443.259
fort 51.455.273.491.258
chaud 51.501.273.561.258
i 51.586.273.622.258
un 51.586.273.622.258
de 51.630.273.653.258
nos 51.665.273.698.263
thermomc 51.707.273.829.258
tres 51.157.298.192.288
montant 51.202.297.285.287
t 51.296.296.306.284
z7 51.317.301.341.288
d 51.349.303.429.282
grds 51.349.303.429.282
les 51.441.297.467.283
autres 51.480.297.539.287
l 51.549.296.560.283
z 51.570.296.579.287
5 51.585.302.591.288
6 51.635.296.665.283
i1 51.692.296.704.282
ne 51.712.296.735.287
tonboit 51.747.297.827.282
de 51.158.321.181.306
pluie 51.192.326.241.306
l 51.253.320.263.306
rouen 51.275.320.342.306
que 51.354.326.390.311
par 51.400.326.432.312
orages 51.443.326.524.311
fans 51.535.319.574.304
tonnerre 51.585.320.676.309
blais 51.688.320.738.305
aux 51.749.320.784.311
ap 51.796.326.829.312
proches 51.157.350.237.329
des 51.251.344.283.329
jours 51.298.344.352.329
caniculaics 51.369.343.489.329
les 51.521.343.547.328
vents 51.558.343.611.333
fe 51.624.343.642.328
fixerent 51.656.343.733.328
au 51.744.343.767.335
midi 51.780.344.829.329
le 51.157.371.187.353
barometre 51.199.367.305.353
s 51.317.367.418.352
abaiffant 51.317.367.418.352
audeffous 51.431.367.537.351
de 51.548.367.572.352
zg 51.586.367.609.353
pouces 51.623.372.698.358
bient6t 51.726.367.801.353
le 51.811.368.829.353
ciel 51.157.391.200.376
devint 51.212.391.275.376
orageux 51.287.397.384.381
l 51.398.395.538.375
athmofphere 51.398.395.538.375
chargde 51.550.396.631.375
de 51.646.390.669.375
vapeurs 51.685.396.778.381
l 51.791.391.830.377
air 51.791.391.830.377
pefant 51.157.420.219.400
plus 51.232.420.272.400
que 51.283.420.318.405
chaud 51.327.414.388.400
il 51.480.414.493.400
tomboit 51.504.413.584.399
de 51.593.414.616.399
la 51.625.414.642.399
pluie 51.654.419.703.400
par 51.714.420.747.405
oragcs 51.756.421.828.405
pendant 51.157.438.239.423
la 51.247.438.265.423
canicule 51.273.442.377.423
les 51.385.438.410.423
vents 51.418.438.470.428
msridionaux 51.480.438.611.423
fou 51.620.438.724.422
oient 51.620.438.724.422
conftan 51.736.438.828.424
ment 51.157.462.207.452
pendant 51.217.467.297.446
le 51.306.462.323.447
jour 51.336.466.388.447
les 51.430.461.456.447
septentrionaui 51.468.467.621.447
dans 51.635.461.680.446
la 51.692.461.709.446
nuit 51.719.461.763.447
tele 51.774.462.828.447
fur 51.158.485.185.470
entr 51.195.485.300.470
autres 51.195.485.300.470
celle 51.310.485.357.470
du 51.369.484.394.469
z6 51.406.484.430.471
juillet 51.443.485.504.470
qui 51.531.490.563.470
approcha 51.576.489.671.469
le 51.679.485.695.470
thermoir 51.704.485.805.470
e 51.808.486.829.477
tre 51.158.508.185.499
du 51.197.508.222.493
terme 51.233.508.290.498
de 51.301.508.325.493
la 51.336.508.353.493
congelation 51.362.513.480.493
tandis 51.501.507.560.493
que 51.568.513.604.498
le 51.616.507.633.493
lendemain 51.641.508.746.493
il 51.755.508.767.494
mon 51.778.509.829.499
toit 51.158.531.192.518
4z5 51.229.535.286.522
d 51.299.536.366.516
gr 51.299.536.366.516
mais 51.427.530.477.516
au 51.487.530.510.521
commencement 51.520.531.680.521
d 51.692.535.773.516
aofit 51.692.535.773.516
nous 51.781.532.827.523
eprouvm 51.158.560.254.545
s 51.262.554.270.544
de 51.285.554.308.538
grandes 51.323.559.401.539
chaleurs 51.411.553.495.538
plus 51.556.558.595.538
conllntes 51.606.554.709.539
les 51.738.554.764.540
vcms 51.775.556.827.546
foufflant 51.158.578.242.562
mollement 51.253.577.359.562
de 51.370.578.392.562
i 51.402.577.450.562
er 51.402.577.450.562
elles 51.463.577.511.562
augmentercnt 51.523.582.661.566
encore 51.670.578.738.567
par 51.752.583.785.569
des 51.795.579.828.565
exhalaifons 51.158.602.271.587
ouffantes 51.279.604.400.586
les 51.409.600.435.586
vents 51.446.600.498.590
ayant 51.509.606.565.590
d 51.575.600.647.585
clin4 51.575.600.647.585
x 51.660.600.668.592
ers 51.674.600.701.592
le 51.710.601.727.587
sudsud 51.735.602.828.587
ouefl 51.156.626.222.610
bient6t 51.233.625.306.611
il 51.316.624.328.610
nous 51.336.625.382.615
vint 51.389.624.428.610
des 51.439.624.470.609
pluies 51.478.630.536.609
journalieres 51.546.628.663.609
il 51.712.624.724.610
en 51.731.625.754.615
tomba 51.763.626.827.611
m 51.158.649.219.635
me 51.158.649.219.635
par 51.231.654.265.639
torrens 51.275.649.351.639
a 51.366.648.383.634
la 51.392.648.409.633
fin 51.421.648.446.633
des 51.455.648.488.633
jours 51.498.652.547.633
caniculaires 51.558.647.683.633
les 51.711.648.736.633
vents 51.747.649.800.639
t 51.810.650.828.634
tournoient 51.158.675.274.658
routes 51.287.672.347.662
les 51.358.672.384.657
nuits 51.394.675.457.658
au 51.466.671.489.662
nord 51.504.674.570.656
revenoient 51.616.675.737.658
le 51.747.672.763.658
jour 51.773.677.814.658
b 51.157.696.168.683
l 51.182.696.377.680
oueftsudouer 51.182.696.377.680
la 51.388.695.415.680
plus 51.427.700.467.680
grande 51.482.700.551.680
chaleur 51.564.695.639.680
8 51.650.695.660.682
midi 51.672.695.717.681
dtot 51.733.696.778.681
en 51.796.696.828.687
core 51.158.719.201.710
de 51.211.719.235.704
zozz 51.246.719.302.710
d 51.314.725.381.704
gr 51.314.725.381.704
s 51.314.725.381.704
de 51.408.719.431.704
oi 51.445.719.488.709
5 51.496.724.517.710
matin 51.528.718.584.704
tbir 51.626.719.666.704
sous 51.183.743.229.729
le 51.243.743.260.728
signe 51.277.749.332.728
de 51.345.743.368.727
la 51.381.742.399.727
vierge 51.409.748.479.727
les 51.506.742.532.727
pluies 51.545.747.603.727
furent 51.613.742.672.727
frdquenres 51.686.749.791.728
chaudes 51.158.766.239.751
il 51.264.766.276.751
tonna 51.283.766.340.756
par 51.349.771.382.757
intervalles 51.392.766.496.751
la 51.522.765.539.751
temperature 51.551.771.674.756
acwnt 51.685.767.749.757
mddio 51.758.767.827.752
crement 51.159.790.239.780
chaude 51.259.793.345.774
malgr6 51.357.795.427.775
l 51.441.789.548.774
humidit 51.441.789.548.774
les 51.577.789.612.775
grains 51.627.795.687.776
du 51.699.790.723.775
pays 51.741.795.790.775
de 51.802.790.826.775
caux 51.159.813.214.798
oh 51.250.813.274.799
la 51.290.813.308.798
r 51.323.813.392.798
olte 51.323.813.392.798
er 51.406.813.432.797
toujours 51.444.817.526.798
plus 51.540.819.580.798
tardive 51.591.817.677.798
en 51.690.813.713.804
fouflrirent 51.725.814.827.798
beaucoup 51.159.841.263.822
les 51.288.837.323.822
vents 51.333.837.386.827
ne 51.394.837.417.827
tenoient 51.429.837.511.822
aucune 51.522.837.593.827
t 51.604.837.669.822
ation 51.604.837.669.822
fixe 51.681.839.729.821
ni 51.737.836.754.822
m 51.764.839.824.823
me 51.764.839.824.823
te 51.158.861.175.846
barometre 51.189.861.296.845
qui 51.328.864.360.846
ne 51.375.859.398.850
defcendit 51.410.860.504.845
cependam 51.518.866.621.845
pas 51.638.864.671.850
beaucoup 51.683.866.781.845
mmmm 51.581.880.681.865
z 51.695.880.705.871
en 59.271.051.319.036
normandie 59.347.051.628.035
647 59.745.054.785.035
tarderent 59.109.081.203.065
pas 59.213.086.246.071
h 59.254.081.265.067
nous 59.274.081.320.071
amener 59.330.081.405.071
des 59.414.081.446.066
pluies 59.456.087.514.066
avec 59.523.081.569.071
l 59.580.085.699.064
intemp6rle 59.580.085.699.064
humide 59.709.080.785.064
chaude 59.140.108.223.089
en 59.231.104.254.095
chaque 59.262.109.335.089
iour 59.344.108.391.089
on 59.400.103.432.089
voyoit 59.439.109.507.090
alors 59.516.104.563.089
renakre 59.571.104.648.089
brufquement 59.656.109.784.088
les 59.109.128.137.114
chalcrabilieux 59.144.128.304.112
un 59.312.127.344.112
orage 59.352.132.409.117
vint 59.416.127.456.113
faire 59.466.128.511.113
changer 59.521.133.602.114
cet 59.611.128.641.117
6tat 59.649.127.688.114
du 59.697.127.722.112
ciel 59.730.131.783.112
en 59.109.152.134.142
pla 59.143.157.217.137
ant 59.143.157.217.137
les 59.226.151.252.136
vents 59.260.150.313.140
au 59.322.150.346.141
couchant 59.353.150.459.135
cependant 59.467.155.577.135
nous 59.586.150.633.141
n 59.642.150.722.136
ef 59.642.150.722.136
mes 59.642.150.722.136
point 59.731.156.783.137
de 59.109.175.134.160
pluies 59.147.180.205.160
la 59.232.174.251.159
temp6rature 59.259.179.383.159
fur 59.393.174.421.158
feulement 59.430.174.529.159
refroidie 59.540.174.625.158
par 59.636.179.669.164
les 59.679.173.705.158
brouil 59.713.174.783.159
lards 59.109.198.159.183
les 59.203.197.229.183
petites 59.241.202.307.183
gel 59.320.202.384.182
es 59.320.202.384.182
de 59.395.197.418.182
la 59.432.198.450.183
nuit 59.461.198.512.183
les 59.521.197.547.183
vents 59.559.197.612.187
fe 59.624.197.641.182
portoient 59.654.202.747.183
au 59.760.197.783.188
nord 59.109.222.165.206
vers 59.175.221.217.211
le 59.229.221.246.206
for 59.256.221.297.206
les 59.307.220.342.205
vents 59.352.220.405.210
de 59.415.221.438.206
sud 59.449.221.486.206
fucc 59.496.224.627.206
derent 59.496.224.627.206
pour 59.637.225.683.211
quelques 59.694.226.783.206
jours 59.111.250.172.230
h 59.180.244.190.231
ceux 59.200.244.248.234
de 59.255.244.279.229
nordouefi 59.288.248.424.229
ayant 59.433.251.489.235
tourn 59.498.244.563.230
par 59.572.250.604.235
i 59.612.244.654.229
et 59.612.244.654.229
ils 59.706.243.728.229
nous 59.737.244.783.234
amenerent 59.110.268.218.257
quelques 59.228.273.317.253
pluies 59.329.273.387.253
d 59.399.273.494.253
orages 59.399.273.494.253
avec 59.503.268.549.259
des 59.561.268.593.253
6clairs 59.604.271.682.253
fans 59.692.267.731.253
ton 59.743.267.786.257
nerre 59.111.291.169.282
la 59.179.290.205.276
temp6rature 59.215.296.339.276
6toit 59.349.290.395.276
h 59.403.290.413.277
8 59.421.290.432.277
d 59.441.296.508.276
gr6s 59.441.296.508.276
le 59.517.291.534.276
matin 59.543.295.612.277
montoit 59.647.290.726.277
h 59.733.290.744.277
z 59.765.291.784.282
4 59.125.317.149.305
midi 59.176.314.220.299
le 59.240.314.256.300
barometre 59.265.314.372.300
touchoit 59.381.314.465.299
affez 59.475.314.522.299
pros 59.532.320.573.300
de 59.581.314.604.300
z8 59.613.314.636.301
pouces 59.647.320.717.304
mais 59.737.314.783.300
il 59.109.337.123.322
rnonta 59.133.341.207.328
d 59.218.337.250.322
s 59.218.337.250.322
avant 59.260.337.315.327
l 59.326.338.401.323
entr 59.326.338.401.323
e 59.326.338.401.323
du 59.412.337.437.322
soleil 59.447.338.503.323
au 59.513.338.536.328
scorpion 59.545.343.647.323
l 59.655.337.666.323
z8 59.676.337.700.324
pouces 59.711.343.782.328
quelques 59.110.367.200.346
lignes 59.209.367.268.347
les 59.288.362.314.346
vents 59.321.362.375.351
ayant 59.383.367.439.351
repris 59.450.366.505.347
le 59.514.361.531.346
nor 59.539.361.667.345
eli 59.539.361.667.345
le 59.673.361.699.346
zo 59.709.361.733.352
oc 59.741.361.783.347
tobre 59.109.388.176.370
il 59.186.385.199.370
geloit 59.208.391.267.370
h 59.274.385.285.371
glace 59.295.391.349.370
dans 59.360.385.405.370
la 59.414.385.432.370
ville 59.439.388.502.369
d 59.539.383.582.369
un 59.539.383.582.369
d 59.591.389.648.369
gr 59.591.389.648.369
plus 59.659.389.699.370
fort 59.709.384.745.369
les 59.756.385.782.370
jours 59.111.412.161.392
fuivans 59.173.408.251.393
le 59.264.409.290.394
z4 59.303.412.341.400
les 59.353.408.378.394
vents 59.389.408.442.398
reprirent 59.454.413.541.394
le 59.550.407.567.394
sudet 59.579.407.658.392
re 59.695.408.782.393
erent 59.695.408.782.393
fort 59.111.431.148.416
calmes 59.160.435.241.416
m 59.252.432.313.417
me 59.252.432.313.417
en 59.324.432.347.422
paffant 59.357.437.439.417
par 59.450.437.483.422
le 59.496.431.513.417
midi 59.524.433.585.415
au 59.596.430.619.421
couchant 59.628.431.733.415
ce 59.742.433.781.417
pendant 59.111.459.191.440
la 59.202.455.220.440
colonne 59.231.455.310.440
de 59.321.455.345.440
mercure 59.358.455.441.446
s 59.453.455.550.439
abaiffoit 59.453.455.550.439
infenfiblement 59.562.455.704.438
le 59.728.455.746.440
z9 59.756.461.781.446
du 59.111.477.136.463
mois 59.146.478.193.464
elle 59.202.478.237.463
toit 59.248.478.293.463
defcendue 59.303.479.406.463
t 59.416.478.427.465
z7 59.437.482.461.469
pouces 59.473.484.543.468
6 59.552.477.565.463
lignes 59.577.482.635.462
le 59.665.477.682.462
3o 59.696.482.735.469
elle 59.746.479.781.464
d 59.110.501.183.486
clina 59.110.501.183.486
jufqu 59.193.507.260.486
a 59.193.507.260.486
z7 59.270.505.294.492
pouces 59.304.506.373.491
nous 59.394.502.439.492
eflmes 59.450.501.512.487
une 59.522.500.557.491
tempdte 59.567.505.648.486
pr 59.658.505.751.486
cdd 59.658.505.751.486
e 59.658.505.751.486
fuivie 59.110.524.167.509
de 59.178.524.202.509
pluies 59.213.529.286.509
avec 59.299.524.346.515
un 59.358.524.383.515
vent 59.391.524.435.514
de 59.443.524.466.510
sudsuder 59.476.524.606.508
les 59.616.523.652.509
vents 59.659.524.711.514
conti 59.721.525.781.512
nuerent 59.110.547.186.537
en 59.199.547.222.538
novembre 59.234.548.343.532
cette 59.358.548.407.538
m 59.419.547.480.532
me 59.419.547.480.532
ration 59.495.549.573.532
ou 59.585.546.610.537
celle 59.623.547.669.532
d 59.683.552.781.533
orient 59.683.552.781.533
variant 59.110.571.182.556
quelquefois 59.189.576.319.556
par 59.328.577.361.562
le 59.372.572.389.556
sud 59.397.575.446.556
vers 59.454.571.495.561
l 59.505.570.577.554
ouer 59.505.570.577.554
il 59.596.570.608.555
fit 59.616.570.636.555
affez 59.646.570.693.555
g 59.703.576.781.557
n4ra 59.703.576.781.557
lement 59.109.594.178.579
beau 59.185.594.235.579
temps 59.242.600.303.584
fec 59.338.595.374.580
nous 59.383.595.436.579
avions 59.446.598.522.581
i 59.530.594.541.580
rouen 59.548.597.629.579
les 59.638.594.664.578
brouillards 59.673.596.782.579
ordinaires 59.110.618.211.603
d 59.225.622.351.603
automne 59.225.622.351.603
qui 59.361.623.394.604
refroidiffoient 59.408.618.547.603
confid 59.560.618.737.602
rablement 59.560.618.737.602
nos 59.748.620.782.609
matin6es 59.110.641.206.626
mais 59.218.641.268.626
la 59.280.641.298.627
f4chereffe 59.310.641.410.625
continuoit 59.423.644.539.626
d6foloit 59.581.640.659.625
nos 59.669.641.703.631
plaines 59.713.647.783.627
lev 59.110.664.198.649
es 59.110.664.198.649
j 59.206.667.251.649
ai 59.206.667.251.649
vu 59.263.663.289.654
les 59.303.663.329.649
laboureurs 59.342.663.450.649
du 59.460.663.484.649
vexin 59.495.663.557.649
puifer 59.571.669.629.648
l 59.643.664.690.649
eau 59.643.664.690.649
dans 59.700.666.744.650
les 59.755.667.782.651
foff 59.111.688.166.673
s 59.111.688.166.673
des 59.177.687.210.672
grandes 59.220.693.298.672
routes 59.311.691.387.677
apr 59.398.692.450.672
s 59.398.692.450.672
une 59.463.686.498.676
pluie 59.509.691.558.672
de 59.568.685.592.671
quelques 59.603.692.692.672
heures 59.702.694.781.673
pour 59.111.717.158.702
faire 59.168.711.213.695
leur 59.223.710.262.695
petk 59.271.716.317.696
cidre 59.326.710.383.696
dans 59.404.710.456.695
ce 59.470.710.492.700
mois 59.507.709.553.695
le 59.579.710.596.694
barometre 59.606.712.712.695
tenoit 59.724.713.781.699
fa 59.111.735.129.720
t 59.138.734.204.719
ation 59.138.734.204.719
fort 59.213.734.249.719
lev 59.259.734.338.719
e 59.259.734.338.719
nous 59.346.733.393.724
efimes 59.400.733.464.718
plufieurs 59.473.739.560.718
jours 59.570.738.619.718
de 59.627.734.651.719
gelde 59.661.740.728.720
vers 59.739.736.780.727
la 59.110.757.128.743
minovembre 59.138.761.289.743
apr 59.328.763.381.743
s 59.328.763.381.743
l 59.391.757.465.742
entr 59.391.757.465.742
e 59.391.757.465.742
du 59.474.757.500.741
soleil 59.507.757.563.741
au 59.573.757.595.748
sagittaire 59.607.763.703.743
il 59.723.758.735.744
s 59.744.758.779.744
d 59.744.758.779.744
leva 59.112.782.155.766
aufli 59.168.781.210.766
de 59.223.782.246.767
tr 59.259.787.372.766
sgrands 59.259.787.372.766
brouillards 59.386.784.508.765
les 59.523.781.548.766
vents 59.559.781.612.772
fixes 59.624.781.669.766
alors 59.680.781.727.767
plus 59.737.787.778.767
fp4cialement 59.112.809.240.789
au 59.251.804.273.795
nordoueflt 59.281.805.409.789
les 59.142.827.178.812
m 59.187.827.256.812
mes 59.187.827.256.812
brouillards 59.265.829.373.813
fe 59.382.828.400.812
renouvellerent 59.409.829.556.813
encore 59.565.828.633.817
fr 59.643.833.777.812
quemment 59.643.833.777.812
1 59.570.847.608.832
111 59.570.847.608.832
n 59.615.846.626.837
n 59.632.846.644.837
2 59.659.847.670.838
tr 61.216.329.287.302
0 61.296.329.329.302
isieme 61.337.329.542.301
p 61.563.335.783.301
4rtie 61.563.335.783.301
dans 61.168.383.235.366
laquelle 61.251.390.348.365
on 61.360.383.392.372
expofe 61.403.391.484.366
les 61.496.384.529.366
grandes 61.542.391.640.366
confiitutions 61.655.384.831.364
de 61.201.416.230.399
maladies 61.240.417.352.399
populaires 61.362.424.510.400
qui 61.520.424.561.400
ont 61.574.417.616.405
r 61.628.424.698.400
gn6 61.628.424.698.400
caen 61.730.416.796.399
aux 61.203.449.244.438
environs 61.254.455.376.433
depuis 61.384.457.464.433
l 61.474.451.573.432
ann6e 61.474.451.573.432
x763 61.583.458.643.433
jufques 61.652.458.743.433
l 61.772.449.832.431
et6 61.772.449.832.431
de 61.200.482.229.465
768 61.241.489.308.465
65g 70.186.101.226.081
constitution 70.285.095.517.078
catarrhale 70.547.099.760.079
preffer 70.186.130.253.109
de 70.262.122.286.108
bore 70.299.122.357.107
ils 70.371.122.394.108
avoient 70.405.122.480.109
fr6quemment 70.491.129.626.108
des 70.637.123.670.108
mouvemens 70.680.124.801.114
con 70.813.125.858.115
vulfifs 70.187.147.249.131
leur 70.275.146.314.131
ventre 70.322.146.387.135
devenoit 70.394.146.482.131
tendu 70.492.151.561.132
m6t 70.570.147.666.132
orifd 70.570.147.666.132
ces 70.756.147.787.138
fymp 70.799.153.861.132
t6mes 70.186.173.263.156
fi 70.275.169.287.155
d6folans 70.302.173.400.155
continuoient 70.408.171.535.156
pcnd 70.545.177.626.156
nt 70.545.177.626.156
vingt 70.636.177.688.158
ours 70.697.176.746.157
au 70.756.172.778.162
moins 70.788.175.861.157
fouvent 70.186.194.264.179
trente 70.274.193.334.183
ours 70.344.197.392.179
enticrs 70.402.198.478.180
fans 70.490.194.529.179
8ucune 70.540.195.611.186
diminution 70.618.195.727.180
fenhble 70.737.195.817.180
on 70.828.195.861.180
n 70.185.217.287.202
obtenoit 70.185.217.287.202
de 70.298.217.322.201
foulagement 70.333.223.472.202
par 70.485.224.517.209
la 70.527.219.545.204
voie 70.556.219.600.205
des 70.611.218.643.204
purgatifs 70.652.224.755.204
que 70.763.225.798.210
fur 70.806.219.834.205
la 70.842.219.860.204
fin 70.186.241.211.225
de 70.221.241.245.226
la 70.253.241.270.226
maladie 70.281.241.366.226
ii 70.379.241.393.227
en 70.405.242.427.232
mourut 70.439.242.512.232
cependant 70.523.248.627.228
un 70.636.242.660.233
tr6spetit 70.672.248.763.228
hombre 70.772.243.860.229
les 70.186.265.213.250
v6ficatoires 70.221.265.340.250
y 70.347.271.362.256
r6u 70.371.265.464.250
rent 70.371.265.464.250
plus 70.475.271.514.251
que 70.525.271.561.257
tout 70.570.265.610.255
utre 70.620.265.671.256
m6dicament 70.683.266.812.251
j 70.823.266.862.251
en 70.823.266.862.251
ai 70.186.289.204.275
vu 70.214.289.240.279
un 70.250.289.274.280
de 70.286.289.310.274
huit 70.320.289.359.274
ans 70.369.289.401.279
qui 70.413.295.445.275
tomba 70.456.292.534.274
au 70.548.289.571.280
7 70.586.293.609.280
jour 70.628.293.682.274
dans 70.694.289.739.274
une 70.747.290.782.280
furdit6 70.794.290.860.275
confid6rable 70.185.312.319.297
on 70.328.312.360.298
lui 70.371.312.396.298
plliqua 70.407.318.494.298
h 70.502.312.512.299
la 70.520.312.537.298
nu 70.547.318.609.304
e 70.547.318.609.304
un 70.619.313.643.304
tr 70.652.319.749.298
slarge 70.652.319.749.298
empl 70.761.318.861.298
tre 70.761.318.861.298
dont 70.185.336.231.321
une 70.243.336.279.327
portion 70.292.341.366.322
coula 70.376.336.431.321
le 70.437.336.454.322
long 70.464.342.509.321
de 70.520.336.543.321
crone 70.577.337.637.326
l 70.647.336.711.321
effet 70.647.336.711.321
des 70.725.337.757.322
canthnfi 70.767.337.860.323
des 70.185.360.219.345
fut 70.230.359.257.345
immeni 70.267.360.353.344
cependant 70.414.365.517.345
la 70.525.360.542.345
fievre 70.550.361.607.345
la 70.647.360.665.346
furdit6 70.672.360.738.345
ne 70.747.361.770.351
le 70.781.361.799.346
quit 70.811.367.860.347
terent 70.185.384.244.373
qu 70.257.389.311.369
au 70.257.389.311.369
quarantieme 70.322.389.447.369
jour 70.457.387.504.369
ii 70.212.408.233.393
beaucoup 70.242.413.344.393
de 70.355.408.379.393
vieillards 70.388.407.481.392
furent 70.490.407.550.391
affe 70.559.411.646.392
6s 70.559.411.646.392
plus 70.656.413.696.393
ou 70.708.408.733.398
moins 70.741.408.800.394
vive 70.808.409.859.394
ent 70.184.435.252.421
avec 70.268.432.315.422
toutes 70.326.431.388.421
les 70.405.431.431.416
apparences 70.448.436.561.422
du 70.579.431.604.416
catarrhe 70.621.432.703.417
fuffocant 70.722.432.818.416
iis 70.836.432.859.417
avoient 70.185.455.261.441
6t6 70.268.455.298.440
refroidis 70.306.455.390.440
antdrieurement 70.397.455.550.439
lefr 70.603.455.642.439
ffon 70.650.455.688.440
ne 70.697.455.720.446
tardoit 70.730.455.798.440
point 70.806.461.858.442
fe 70.204.478.222.463
manife 70.235.478.344.463
er 70.235.478.344.463
ils 70.357.478.379.463
fouffroient 70.388.478.494.462
dm 70.505.478.550.463
s 70.505.478.550.463
les 70.561.478.586.464
membres 70.595.479.685.464
des 70.694.479.726.464
douleurs 70.737.479.824.464
de 70.835.480.859.465
courbature 70.184.502.296.487
ils 70.320.501.341.487
6touffoient 70.353.505.477.486
avec 70.489.501.536.492
beaucoup 70.548.507.647.487
de 70.658.501.681.487
toux 70.692.502.737.491
di 70.751.503.827.488
cile 70.751.503.827.488
fi 70.185.525.281.510
ement 70.185.525.281.510
d3ns 70.292.525.336.510
les 70.348.525.375.510
bronches 70.385.525.483.510
mais 70.494.525.543.510
on 70.556.524.579.516
s 70.591.530.727.511
appercevoit 70.591.530.727.511
aii 70.737.526.823.511
ment 70.737.526.823.511
de 70.835.527.859.511
la 70.184.549.203.534
complication 70.217.554.350.534
d 70.370.548.424.534
une 70.370.548.424.534
faburre 70.436.548.509.533
nccumul6e 70.541.548.649.533
dam 70.661.548.706.533
les 70.721.548.747.534
premieres 70.759.554.858.535
voles 70.184.572.243.558
lls 70.260.572.283.557
avoient 70.297.572.373.558
la 70.387.571.406.557
langue 70.423.577.491.557
jaune 70.502.575.571.557
les 70.591.571.617.557
hipochondres 70.633.577.770.556
6lev6s 70.788.573.857.557
ils 70.183.595.207.580
6prouvoient 70.225.600.348.581
un 70.362.594.386.586
grand 70.403.600.461.580
affoupiffement 70.476.600.622.579
la 70.691.595.708.580
fievre 70.723.595.781.580
dont 70.812.596.858.581
ils 70.184.618.205.603
eto 70.219.618.289.608
ent 70.219.618.289.608
continuellement 70.302.618.465.603
tourment6s 70.475.622.605.603
meme 70.620.619.681.609
avec 70.692.619.740.610
exacerba 70.755.620.857.606
tion 70.184.642.223.627
ne 70.254.641.277.632
marquoit 70.286.647.379.628
de 70.389.641.413.626
r6mittence 70.425.642.533.627
qu 70.547.648.630.627
apr 70.547.648.630.627
s 70.547.648.630.627
l 70.642.642.698.628
effet 70.642.642.698.628
d 70.707.643.749.628
un 70.707.643.749.628
6m6tico 70.765.644.857.628
cath 70.185.671.318.650
r 70.185.671.318.650
ique 70.185.671.318.650
j 70.330.670.451.650
employois 70.330.670.451.650
fouvent 70.459.665.536.650
la 70.544.665.562.651
manne 70.572.666.637.656
nvec 70.649.666.696.657
le 70.705.666.722.651
kerm 70.731.667.810.652
s 70.731.667.810.652
en 70.819.668.857.653
fuite 70.185.689.229.674
on 70.241.689.265.680
voyoit 70.274.694.342.675
les 70.353.689.378.674
fueurs 70.387.689.448.674
couler 70.460.689.523.674
facilement 70.535.693.656.674
devenir 70.699.691.776.675
urges 70.789.692.842.677
les 70.185.713.211.698
crachats 70.222.713.306.699
fucc6doiem 70.315.712.434.697
bient6t 70.445.713.516.698
apr 70.527.718.579.698
s 70.527.718.579.698
la 70.631.713.649.699
maladie 70.657.714.736.698
devoit 70.743.715.808.699
tre 70.819.716.858.701
termin6e 70.186.737.274.721
par 70.284.741.317.727
les 70.328.736.354.721
purgatifs 70.364.742.459.720
j 70.470.736.503.721
ai 70.470.736.503.721
vu 70.515.737.541.727
peu 70.549.742.586.727
de 70.595.737.618.722
ces 70.628.737.659.728
fievres 70.670.738.736.722
catarrhales 70.746.740.857.725
rebelles 70.185.760.268.745
on 70.279.759.312.744
en 70.321.760.344.750
rencontra 70.353.760.450.750
cependant 70.463.765.581.745
qui 70.590.766.622.746
prirent 70.632.766.699.747
d 70.708.761.740.746
s 70.708.761.740.746
l 70.751.763.857.747
automne 70.751.763.857.747
une 70.186.784.222.775
comnplication 70.231.789.364.768
de 70.376.783.400.768
putfidit6 70.411.789.513.768
qui 70.559.789.590.770
duroient 70.602.784.686.769
trois 70.701.785.745.771
ou 70.756.785.780.776
quatre 70.791.791.857.777
feptenaires 70.185.813.301.793
telle 70.312.807.366.792
fut 70.377.807.404.792
la 70.412.808.430.793
maladie 70.439.807.518.792
dont 70.528.807.573.793
i 70.585.812.614.793
ai 70.585.812.614.793
confign6 70.624.814.710.794
l 70.719.811.856.794
obfervation 70.719.811.856.794
ailleurs 70.187.831.258.817
on 70.214.854.247.840
s 70.260.856.362.840
6tonnera 70.260.856.362.840
peutdtre 70.373.861.467.840
que 70.478.860.514.845
les 70.527.854.553.840
enfans 70.565.859.641.839
les 70.651.856.677.841
vieillards 70.688.856.781.841
les 70.829.857.855.842
femmes 70.187.883.278.864
aient 70.290.880.339.865
dtd 70.351.880.381.864
plus 70.389.885.429.864
affe 70.438.880.514.863
6s 70.438.880.514.863
dans 70.525.879.570.863
cette 70.579.879.628.868
con 70.639.880.769.864
itution 70.639.880.769.864
hipp 70.782.886.855.864
automne 189.214.072.351.057
de 189.367.071.398.060
76 189.416.076.463.056
an 189.476.071.597.054
i766 189.614.075.677.056
i767 189.695.073.751.054
7 189.782.073.821.059
7 189.782.073.821.059
observation 189.288.109.580.094
xlv 189.607.109.694.093
un 189.176.146.208.131
marchand 189.216.146.320.131
chapelier 189.330.151.443.131
ig 189.453.152.487.131
de 189.500.146.523.132
5 189.536.151.543.138
o 189.547.147.559.137
ans 189.571.150.615.137
mais 189.625.146.669.132
d 189.680.146.722.131
un 189.680.146.722.131
tempera 189.729.151.821.130
ment 189.151.169.202.159
vraiment 189.213.169.303.155
fanguin 189.315.174.403.154
fur 189.418.169.445.154
pris 189.460.174.496.155
de 189.510.169.533.155
fievre 189.546.169.603.155
fon 189.639.169.671.155
arriv 189.684.169.754.155
e 189.684.169.754.155
de 189.766.169.790.154
la 189.802.169.820.154
campagne 189.151.198.262.177
t 189.291.192.302.178
la 189.315.192.332.177
fin 189.347.192.372.177
d 189.383.193.487.177
o 189.383.193.487.177
obre 189.383.193.487.177
i76 189.503.198.559.179
a 189.573.192.590.179
peine 189.601.198.654.178
prouvatil 189.667.197.785.178
les 189.796.192.821.177
accidens 189.151.216.239.200
communs 189.249.216.344.206
aux 189.360.216.395.206
fievres 189.410.217.476.201
intermittentes 189.488.216.632.202
i1 189.643.215.658.201
ne 189.671.215.694.206
fe 189.703.215.720.201
plaignoit 189.733.221.821.201
que 189.151.245.189.230
d 189.200.240.254.224
une 189.200.240.254.224
douleur 189.263.240.341.225
violente 189.350.240.432.225
la 189.459.240.478.225
t 189.485.240.522.225
te 189.485.240.522.225
elle 189.547.239.582.224
fiat 189.592.238.619.223
d 189.630.238.708.223
abord 189.630.238.708.223
fi 189.717.238.729.223
aigu 189.738.244.791.224
fi 189.151.262.165.248
continue 189.176.267.274.249
qu 189.284.269.327.249
il 189.284.269.327.249
tomba 189.337.264.400.249
dans 189.414.264.458.249
une 189.466.264.501.254
fupeur 189.513.269.585.248
confid 189.595.263.726.247
rable 189.595.263.726.247
cet 189.737.262.774.247
tat 189.783.262.822.247
perfi 189.151.291.224.271
a 189.151.291.224.271
toute 189.235.287.287.276
la 189.298.287.317.272
nuit 189.327.291.377.273
apr 189.421.293.472.273
s 189.421.293.472.273
i78 189.483.291.541.273
heures 189.552.290.632.272
je 189.640.290.656.271
le 189.670.286.686.271
trouvai 189.698.286.771.271
fans 189.782.285.822.271
fievre 189.151.309.215.294
ii 189.226.309.240.295
avoit 189.250.309.301.295
alors 189.308.310.355.295
la 189.363.309.381.295
langue 189.391.316.458.295
horriblement 189.468.311.599.295
bilieufe 189.609.313.695.295
une 189.704.309.740.300
grande 189.750.315.821.294
amertume 189.150.333.252.323
dans 189.261.333.306.317
la 189.313.333.331.318
bouche 189.341.337.427.318
reffentoit 189.466.334.559.318
des 189.569.333.601.319
douleurs 189.612.333.697.319
d 189.708.333.806.318
e 189.708.333.806.318
omac 189.708.333.806.318
on 189.151.356.177.347
le 189.187.356.204.342
fit 189.213.356.233.341
vomir 189.243.356.303.342
avec 189.313.356.360.347
avantage 189.368.362.465.346
son 189.477.356.514.342
fecond 189.521.357.589.342
redoublement 189.599.357.737.342
rut 189.746.356.773.340
peu 189.783.361.821.346
fenfible 189.150.379.231.364
mais 189.244.379.293.364
le 189.304.380.321.365
3 189.331.385.340.371
acc 189.362.380.415.365
s 189.362.380.415.365
revint 189.426.380.485.365
avec 189.495.380.541.371
la 189.550.380.567.366
m 189.575.380.635.366
me 189.575.380.635.366
pefanteur 189.646.386.741.365
de 189.751.379.774.364
tdte 189.781.379.820.365
la 189.182.402.199.388
t 189.211.408.289.387
upeur 189.211.408.289.387
i1 189.299.403.314.388
en 189.324.403.348.394
prouva 189.359.408.443.389
un 189.451.403.475.394
4 189.487.407.498.395
plus 189.515.409.555.389
l 189.564.410.621.389
ger 189.564.410.621.389
sa 189.633.404.658.389
fievre 189.668.404.725.389
fe 189.736.403.754.389
r 189.767.409.819.388
gla 189.767.409.819.388
en 189.147.426.173.416
doubletierce 189.182.430.328.411
dont 189.337.427.381.412
quelques 189.391.433.479.412
paroxifmes 189.486.433.595.412
duroient 189.602.427.686.412
vingtquatre 189.696.432.819.413
heures 189.149.450.221.435
on 189.233.450.265.435
s 189.276.456.378.436
apperqut 189.276.456.378.436
m 189.387.451.447.436
me 189.387.451.447.436
que 189.455.456.491.441
le 189.499.451.516.436
rnalade 189.524.451.596.436
pr 189.605.456.702.436
fentoit 189.605.456.702.436
toujours 189.708.454.789.435
un 189.795.449.819.441
rnouvement 189.149.474.269.464
f 189.276.474.340.459
brile 189.276.474.340.459
dans 189.348.474.392.459
les 189.398.474.425.459
intervalles 189.434.474.543.459
son 189.550.474.587.460
7 189.597.478.609.465
acc 189.624.474.677.459
s 189.624.474.677.459
fut 189.686.473.713.458
effrayant 189.721.479.819.458
i1 189.149.496.164.482
fur 189.173.496.200.481
abattu 189.211.497.274.482
comme 189.282.497.355.487
d 189.367.497.410.482
un 189.367.497.410.482
coup 189.420.503.470.488
d 189.479.503.606.482
apoplexie 189.479.503.606.482
confervant 189.616.498.723.482
une 189.730.496.766.487
face 189.778.497.819.481
ubiconde 189.148.524.264.505
retant 189.271.521.338.505
fans 189.346.520.385.505
fentiment 189.392.521.486.506
fans 189.527.521.565.506
mouvement 189.573.523.705.510
ne 189.712.520.735.511
s 189.746.520.818.505
veil 189.746.520.818.505
lant 189.148.543.186.528
point 189.196.549.259.529
quelques 189.271.549.359.529
efforts 189.369.544.432.529
qu 189.442.549.498.530
on 189.442.549.498.530
pfit 189.509.549.541.529
fake 189.553.544.597.529
on 189.624.543.648.534
l 189.658.543.764.529
entendoit 189.658.543.764.529
ron 189.776.543.818.534
tier 189.147.570.195.552
comme 189.208.567.281.557
il 189.292.566.304.551
arrive 189.314.567.373.553
dans 189.385.567.430.552
un 189.442.567.466.558
fommeil 189.478.567.561.551
apople 189.572.572.708.551
ique 189.572.572.708.551
son 189.719.566.756.551
pouls 189.764.572.818.552
toit 189.147.590.193.575
grand 189.201.595.271.575
tendu 189.280.593.357.575
moins 189.367.590.426.576
f 189.434.590.498.575
brile 189.434.590.498.575
qu 189.509.596.564.576
on 189.509.596.564.576
ne 189.573.590.596.581
l 189.606.589.677.575
auroit 189.606.589.677.575
dfi 189.688.589.713.574
croire 189.721.590.786.576
je 189.796.590.818.575
lui 189.147.613.173.599
fis 189.180.614.201.598
appliquer 189.210.619.305.599
illic 189.314.613.362.598
les 189.369.614.395.599
empl 189.403.619.499.598
tres 189.403.619.499.598
v 189.508.613.625.598
ficatoires 189.508.613.625.598
la 189.654.613.672.598
nuque 189.681.619.742.604
aux 189.781.613.817.604
jambes 189.147.641.217.622
on 189.244.636.268.627
eut 189.280.636.311.626
foin 189.321.636.359.621
de 189.369.636.392.621
les 189.407.636.432.622
garnir 189.442.642.502.622
abondamment 189.512.637.654.622
de 189.661.636.685.621
cantharides 189.693.636.815.622
i1 189.148.660.163.645
n 189.173.660.213.646
en 189.173.660.213.646
demeura 189.222.660.309.644
pas 189.316.665.348.650
moins 189.358.659.417.645
vingtquatre 189.425.665.550.645
heures 189.561.660.625.645
dans 189.634.660.679.644
cet 189.687.660.717.650
tat 189.728.660.771.645
en 189.783.660.817.645
fuite 189.147.683.191.669
il 189.203.683.215.668
revint 189.228.683.287.669
en 189.298.683.321.674
connoiffance 189.334.687.474.668
confervant 189.486.683.593.668
une 189.608.683.643.674
forte 189.652.684.700.669
d 189.713.684.815.668
imb 189.713.684.815.668
cil 189.713.684.815.668
lit 189.147.707.186.692
11 189.199.707.213.692
ne 189.222.707.245.698
fe 189.254.707.272.692
paffa 189.282.712.332.691
pas 189.343.712.376.697
une 189.387.707.423.698
heure 189.432.707.489.692
entiere 189.496.710.576.692
fans 189.584.706.623.691
qu 189.633.712.676.692
il 189.633.712.676.692
efit 189.683.707.714.692
retorn 189.746.707.814.697
ber 189.147.731.179.716
dans 189.188.730.232.716
les 189.241.730.267.716
accidens 189.277.731.363.715
de 189.373.731.396.715
l 189.408.736.517.716
apoplexie 189.408.736.517.716
et 189.570.730.593.715
tel 189.602.730.627.716
fiat 189.637.730.664.715
pendant 189.675.735.754.715
deux 189.765.730.813.716
fept 189.145.760.271.740
naires 189.145.760.271.740
le 189.284.754.301.739
cara 189.311.754.404.739
ere 189.311.754.404.739
effentiel 189.415.754.496.738
de 189.509.754.533.738
chaque 189.545.759.617.738
paroxifme 189.628.759.738.739
qui 189.749.758.781.739
fe 189.794.753.812.738
r 189.145.783.224.763
p 189.145.783.224.763
toit 189.145.783.224.763
en 189.235.778.258.768
doubletierce 189.269.782.418.763
feulement 189.425.778.524.762
par 189.532.783.566.768
la 189.573.777.591.763
plus 189.600.783.640.763
grande 189.648.783.717.762
dur 189.724.776.780.761
e 189.724.776.780.761
de 189.788.777.812.761
l 189.145.801.212.787
acc 189.145.801.212.787
s 189.145.801.212.787
impair 189.220.807.296.787
par 189.340.808.373.793
l 189.381.802.448.787
heure 189.381.802.448.787
diff 189.457.801.553.786
rente 189.457.801.553.786
de 189.562.801.586.786
fon 189.595.800.627.786
retour 189.638.799.704.789
ce 189.173.825.202.810
fiat 189.213.824.241.809
alors 189.253.825.300.810
clue 189.311.831.347.816
nous 189.358.826.404.816
ffimes 189.414.825.473.810
peu 189.505.830.541.815
pros 189.550.830.591.810
perfuad 189.600.829.695.808
s 189.600.829.695.808
que 189.708.828.745.813
cette 189.761.823.810.813
affe 189.146.849.233.833
ion 189.146.849.233.833
toit 189.238.848.284.833
effentiel 189.293.850.440.834
ement 189.293.850.440.834
une 189.446.849.482.839
fievre 189.487.849.545.833
maligne 189.551.853.636.833
en 189.645.847.673.832
conf 189.683.852.810.831
quence 189.683.852.810.831
p 203.292.060.306.045
r 203.321.061.334.050
i 203.350.061.357.051
n 203.369.060.383.050
t 203.398.061.410.050
e 203.425.060.437.050
m 203.452.060.468.049
1 203.482.060.493.049
d 203.546.060.561.050
e 203.577.060.588.050
768 203.618.064.675.046
79 203.778.066.814.051
bilieux 203.148.090.222.074
nous 203.233.090.287.074
avions 203.295.090.358.076
joui 203.368.094.406.075
pendant 203.412.095.493.075
pros 203.500.096.541.075
de 203.551.090.574.074
fix 203.581.090.606.074
femaines 203.613.090.701.075
d 203.710.090.763.074
une 203.710.090.763.074
tem 203.771.091.818.080
perature 203.147.120.232.099
printaniere 203.242.116.367.099
plus 203.376.118.416.098
ou 203.425.114.450.104
moins 203.461.114.520.100
humide 203.529.114.604.098
mais 203.631.114.677.099
d 203.689.120.778.098
plac 203.689.120.778.098
e 203.689.120.778.098
de 203.792.115.816.100
fa 203.148.138.167.123
saifon 203.174.137.236.122
naturelle 203.244.137.332.122
tous 203.358.136.400.126
les 203.410.137.435.122
corps 203.448.143.502.128
s 203.513.138.549.123
en 203.513.138.549.123
trouvoient 203.561.138.667.123
bien 203.676.138.719.122
la 203.747.138.764.123
na 203.776.139.816.123
ture 203.147.161.187.151
travailloit 203.196.160.295.145
diffiper 203.321.166.394.145
les 203.400.160.426.146
engorgemens 203.434.166.568.151
des 203.579.160.611.146
fucs 203.620.160.659.145
pituiteuxatra 203.668.166.816.146
bilaires 203.147.183.219.168
mais 203.243.183.288.169
l 203.297.188.371.168
pret 203.297.188.371.168
des 203.378.183.410.169
froids 203.419.183.475.168
de 203.482.183.505.169
mars 203.516.183.568.169
vint 203.581.183.619.169
troubler 203.630.184.711.169
cette 203.723.185.771.175
d 203.783.185.816.171
puration 203.147.212.232.193
commenqante 203.239.212.394.197
en 203.401.207.424.198
retenant 203.432.207.514.197
de 203.523.207.546.192
nouveau 203.557.207.643.197
la 203.654.207.672.193
tranfpiration 203.678.214.815.192
laquelle 203.168.236.246.216
la 203.257.231.275.216
temperature 203.287.236.409.216
d 203.421.231.491.216
avril 203.421.231.491.216
parut 203.504.236.556.221
donner 203.569.230.639.216
une 203.649.230.684.221
nouvelle 203.696.232.781.217
if 203.793.232.815.217
rue 203.147.254.184.239
l 203.197.254.325.240
alternative 203.197.254.325.240
des 203.338.254.370.238
vents 203.379.254.432.244
du 203.442.254.466.239
midi 203.479.254.528.239
des 203.570.254.602.239
septentrionaux 203.613.259.776.239
qui 203.784.260.815.241
fubhtta 203.146.277.219.262
dans 203.229.277.274.263
les 203.287.277.312.263
deux 203.323.277.371.262
mois 203.385.278.431.264
fuivans 203.443.278.514.263
en 203.545.278.568.268
procurant 203.579.283.677.267
une 203.690.278.726.268
pareille 203.741.283.815.263
viciffitude 203.146.301.248.285
d 203.262.306.346.286
orages 203.262.306.346.286
avec 203.355.302.401.292
pluies 203.418.307.487.287
de 203.524.302.547.286
f 203.559.301.658.286
chereffe 203.559.301.658.286
avec 203.673.301.719.292
un 203.733.301.756.292
froid 203.769.302.818.286
fouvent 203.145.324.223.309
tr 203.236.328.328.309
svif 203.236.328.328.309
contribua 203.342.325.439.310
retenir 203.473.325.539.311
dans 203.550.325.595.310
leurs 203.609.325.656.310
diff 203.673.325.758.309
rens 203.673.325.758.309
cou 203.771.325.818.315
loirs 203.145.347.188.332
ces 203.196.347.227.337
m 203.236.348.306.332
mes 203.236.348.306.332
fucs 203.314.348.354.332
d 203.364.353.406.334
j 203.364.353.406.334
mieux 203.416.348.477.334
prepares 203.483.354.575.334
chaque 203.582.353.661.333
individu 203.672.352.766.333
cha 203.774.349.818.334
que 203.145.376.182.361
organe 203.197.376.266.361
fembloit 203.277.371.360.356
ne 203.373.371.396.361
plus 203.407.376.447.357
attendre 203.457.372.539.357
que 203.551.377.587.362
l 203.597.371.674.356
inttant 203.597.371.674.356
favorable 203.683.372.779.356
o 203.791.372.816.359
la 203.145.394.163.380
nature 203.175.394.246.380
pourroit 203.258.400.341.380
les 203.350.395.375.380
all 203.386.401.461.380
ger 203.386.401.461.380
mais 203.471.395.520.380
la 203.530.395.547.380
fr 203.561.400.661.379
quence 203.561.400.661.379
de 203.673.395.697.380
ces 203.710.395.741.385
intem 203.750.395.815.380
p 203.145.423.213.403
ries 203.145.423.213.403
oppof 203.219.424.308.403
es 203.219.424.308.403
r 203.341.424.434.404
p 203.341.424.434.404
t 203.341.424.434.404
es 203.341.424.434.404
revenoit 203.439.419.522.405
fans 203.527.419.566.404
ceffe 203.573.419.620.403
y 203.625.424.640.410
mettre 203.647.419.711.408
des 203.719.418.752.404
obtta 203.757.419.816.403
cles 203.145.441.188.427
d 203.200.442.251.427
ola 203.200.442.251.427
l 203.263.442.299.427
on 203.263.442.299.427
peut 203.310.447.354.432
aif 203.364.443.450.427
ment 203.364.443.450.427
juger 203.458.448.510.428
qu 203.518.448.561.427
il 203.518.448.561.427
falloit 203.572.441.630.427
effuyer 203.638.447.711.426
un 203.721.441.745.432
orgaf 203.754.447.815.427
me 203.144.465.174.455
d 203.182.469.260.450
cid 203.182.469.260.450
pour 203.267.471.315.456
obtenir 203.324.466.396.451
cette 203.406.466.454.455
parfaite 203.466.471.543.451
r 203.550.466.648.451
folution 203.550.466.648.451
des 203.655.465.687.450
liqueurs 203.696.470.776.450
en 203.783.465.816.456
gorg 203.145.494.237.474
es 203.145.494.237.474
r 203.276.489.349.474
tablir 203.276.489.349.474
l 203.358.489.474.474
uniformit 203.358.489.474.474
d 203.479.489.559.474
a 203.479.489.559.474
ion 203.479.489.559.474
darts 203.565.489.610.474
l 203.619.488.729.474
conomie 203.619.488.729.474
naturel 203.736.489.815.474
le 203.145.511.168.496
ainfi 203.178.511.227.496
le 203.237.511.254.497
choc 203.262.512.310.497
devoir 203.321.512.385.496
n 203.393.512.542.497
ceffairement 203.393.512.542.497
sytendre 203.551.512.640.497
fur 203.649.512.677.497
plu 203.688.517.774.497
eurs 203.688.517.774.497
or 203.785.512.814.503
ganes 203.145.540.202.524
en 203.210.534.233.525
fouffrance 203.240.539.354.520
le 203.392.535.409.521
travail 203.414.536.478.521
de 203.485.536.509.521
la 203.518.536.535.521
nature 203.543.536.613.521
devoir 203.618.535.682.521
int 203.690.536.782.520
reffer 203.690.536.782.520
un 203.790.536.814.527
grand 203.145.563.203.543
hombre 203.213.557.289.543
d 203.299.562.421.543
individus 203.299.562.421.543
puifque 203.430.564.505.544
depuis 203.513.564.577.544
longtemps 203.586.564.698.544
l 203.705.559.814.544
alt 203.705.559.814.544
ration 203.705.559.814.544
des 203.144.581.176.567
qualit 203.183.587.261.566
s 203.183.587.261.566
de 203.270.581.294.567
l 203.301.587.441.566
athmofphere 203.301.587.441.566
avoit 203.448.582.499.567
port 203.509.588.561.567
fon 203.569.582.600.567
influence 203.606.582.697.567
nuifible 203.703.582.778.567
fur 203.786.582.814.567
nos 203.143.604.176.595
corps 203.188.611.248.595
telle 203.258.605.311.590
rut 203.324.605.351.589
peu 203.382.611.419.596
pros 203.430.611.471.591
l 203.481.611.564.591
origine 203.481.611.564.591
de 203.577.606.600.591
la 203.611.606.628.591
conttitution 203.638.606.763.590
hu 203.774.606.814.591
morale 203.145.631.227.613
qui 203.237.634.269.614
nous 203.277.628.322.619
procura 203.328.634.407.619
beaucoup 203.414.634.512.614
de 203.518.629.541.614
maladies 203.550.629.643.614
celleci 203.652.628.733.613
produit 203.740.634.814.614
ordinairement 203.145.651.285.634
une 203.293.651.329.642
fievre 203.337.655.409.636
que 203.418.657.454.642
sydenham 203.464.657.570.637
regarde 203.577.658.655.637
comme 203.664.652.737.642
la 203.748.652.766.637
plus 203.774.658.814.638
commune 203.145.674.243.665
des 203.249.675.282.661
fievres 203.291.678.372.660
la 203.378.675.396.661
grande 203.404.680.473.660
fievre 203.480.675.536.660
de 203.545.675.568.660
la 203.578.675.595.661
nature 203.602.675.672.660
felon 203.685.675.735.661
hippo 203.743.682.814.661
crate 203.144.698.204.688
celle 203.211.699.257.684
qui 203.263.705.294.684
marquele 203.301.705.396.684
plus 203.403.704.443.684
les 203.448.699.474.684
co 203.480.699.563.684
ions 203.480.699.563.684
l 203.570.705.669.684
gitimes 203.570.705.669.684
la 203.674.699.692.684
ffevre 203.695.703.750.683
d 203.758.705.813.684
t 203.758.705.813.684
u 203.758.705.813.684
ratoire 203.144.725.221.707
parce 203.225.727.281.713
qu 203.289.728.354.707
elle 203.289.728.354.707
ouvre 203.360.723.418.713
toutes 203.423.723.483.713
les 203.489.723.514.708
voies 203.520.723.572.709
poffibles 203.576.728.661.707
aux 203.667.723.703.713
fdcr 203.707.723.811.708
tions 203.707.723.811.708
le 203.170.746.197.731
do 203.206.746.290.731
eur 203.206.746.290.731
grant 203.298.746.357.731
l 203.366.752.450.732
appelle 203.366.752.450.732
fy 203.455.751.538.732
oque 203.455.751.538.732
non 203.547.746.582.737
futride 203.588.751.672.731
qu 203.684.751.726.731
il 203.684.751.726.731
regarde 203.733.751.811.730
comme 203.143.770.217.760
pouvant 203.225.775.307.760
fe 203.318.770.336.755
reproduire 203.347.776.453.755
en 203.462.770.485.760
diff 203.495.769.600.754
rentes 203.495.769.600.754
saifons 203.609.772.693.754
dans 203.701.768.746.754
quel 203.757.773.810.754
ques 203.143.798.188.783
conf 203.195.794.333.778
itutions 203.195.794.333.778
effe 203.344.794.486.778
ivement 203.344.794.486.778
cette 203.497.793.545.783
maladie 203.557.793.634.778
peut 203.642.797.685.781
bien 203.692.791.735.776
d 203.742.797.810.775
pen 203.742.797.810.775
dre 203.143.820.188.801
comme 203.200.817.272.807
fporadique 203.280.823.403.802
d 203.412.818.455.803
un 203.412.818.455.803
abus 203.464.817.509.802
des 203.516.817.549.802
fix 203.558.816.584.802
chores 203.592.816.654.800
non 203.661.814.698.805
nhturelles 203.704.819.810.796
devenir 203.174.840.249.824
par 203.258.845.291.831
conf 203.302.846.413.826
quent 203.302.846.413.826
fort 203.424.841.461.826
commune 203.471.841.570.830
en 203.581.838.604.829
tout 203.614.837.654.827
temps 203.664.843.729.827
syden 203.737.843.814.823
hhhh 203.548.860.620.844
h 203.648.858.661.843
z 203.676.857.685.848
q 223.172.306.206.273
ux 223.216.298.282.272
trieme 223.292.299.511.272
pxrtie 223.529.299.741.271
expof6 223.126.359.215.335
des 223.235.353.275.336
conltitutions 223.296.353.469.336
de 223.486.353.514.337
maladies 223.529.354.640.337
r6gnantes 223.658.360.789.337
dans 223.159.386.215.369
le 223.222.386.242.369
climat 223.249.387.336.369
de 223.341.387.369.370
rouen 223.377.391.475.370
obfervdes 223.482.387.602.369
depuis 223.608.394.686.370
l 223.693.388.790.370
ann 223.693.388.790.370
e 223.693.388.790.370
x768 223.160.427.220.402
jufqu 223.253.427.340.402
i 223.253.427.340.402
la 223.353.420.373.403
fin 223.390.420.423.402
de 223.436.420.464.402
x777 223.477.427.537.409
inclufivem 223.550.420.683.403
nt 223.699.420.731.409
on 223.749.420.789.403
y 223.159.460.172.443
a 223.188.453.199.443
joint 223.213.460.273.435
la 223.290.453.310.436
defcription 223.323.460.463.436
de 223.479.454.508.436
plufieurs 223.523.460.633.436
epid8 223.648.460.720.436
uies 223.729.458.790.436
qui 223.156.493.197.469
fe 223.212.486.233.469
font 223.250.486.302.469
manifelt 223.314.487.454.468
es 223.314.487.454.468
dans 223.468.487.523.470
nos 223.541.487.584.476
coi 223.599.488.654.470
tr 223.657.488.715.471
s 223.657.488.715.471
d 223.730.487.758.470
la 223.770.487.791.470
haute 223.159.520.236.503
normandie 223.251.521.402.502
suite 224.802.883.875.866
a 255.349.076.367.061
rr 255.409.076.422.065
e 255.463.076.474.066
769 255.526.080.584.062
84 255.762.080.798.062
t 255.762.080.798.062
inutiles 255.132.105.204.089
de 255.214.105.238.089
vomir 255.246.105.306.090
d 255.333.105.394.090
aller 255.333.105.394.090
la 255.427.105.444.090
felle 255.454.106.496.090
fouvent 255.522.105.598.090
ils 255.610.104.631.089
vomirent 255.642.105.733.090
de 255.746.104.769.089
la 255.781.104.800.089
bile 255.131.129.169.114
iaune 255.178.133.245.114
verd 255.255.128.338.114
tre 255.255.128.338.114
des 255.380.128.412.112
glaires 255.420.133.498.114
alors 255.538.129.584.114
ils 255.593.128.614.114
oient 255.624.128.693.113
bien 255.705.128.747.113
fou 255.758.128.801.113
lag 255.133.157.185.137
s 255.133.157.185.137
de 255.197.151.220.137
l 255.232.151.309.136
ardeur 255.232.151.309.136
des 255.319.150.351.136
pr 255.362.155.463.136
cc 255.362.155.463.136
urs 255.362.155.463.136
les 255.475.151.510.137
redoublemens 255.519.152.659.137
arrivoient 255.671.151.768.137
le 255.782.151.800.136
plus 255.134.180.174.160
ordinairement 255.184.174.324.160
dans 255.332.174.376.159
les 255.383.174.409.159
jours 255.414.178.465.159
pairs 255.474.179.531.160
lls 255.543.174.565.160
toient 255.575.174.643.160
affez 255.655.174.702.159
cont 255.713.174.803.159
am 255.713.174.803.159
ment 255.134.197.183.187
precedes 255.194.203.283.182
d 255.290.197.333.183
un 255.290.197.333.183
froid 255.342.197.389.182
univerfel 255.399.200.499.182
d 255.541.196.583.183
un 255.541.196.583.183
friffon 255.592.196.653.182
plus 255.663.202.703.182
ou 255.710.196.734.188
moins 255.742.198.801.184
tendu 255.134.221.208.205
dans 255.219.220.271.206
ce 255.283.221.305.211
premier 255.315.226.394.206
d 255.404.226.462.206
gr 255.404.226.462.206
l 255.471.224.568.205
anxi 255.471.224.568.205
l 255.579.225.707.205
oppreflion 255.579.225.707.205
gdnoient 255.715.225.802.206
plus 255.134.249.175.230
les 255.185.244.211.229
malades 255.220.244.301.229
que 255.310.250.347.235
tout 255.357.244.397.234
autre 255.409.244.459.234
fympt6me 255.471.249.575.229
ils 255.601.243.623.228
avoient 255.634.243.708.228
le 255.720.243.737.229
pouls 255.748.249.802.229
frdquent 255.135.273.220.253
pendant 255.231.273.311.253
les 255.322.268.348.253
redoublemens 255.359.271.512.253
mais 255.526.267.571.253
il 255.584.267.597.252
ne 255.607.267.630.257
pr 255.642.272.740.251
fentoit 255.642.272.740.251
point 255.753.272.805.252
cette 255.135.291.185.280
duret6 255.195.290.259.276
ni 255.270.290.289.276
cette 255.297.290.345.280
oppreflion 255.355.296.458.275
concentr 255.469.294.593.276
e 255.469.294.593.276
qui 255.604.296.636.276
exigent 255.647.295.720.276
des 255.731.290.763.275
fai 255.771.290.805.275
gn 255.136.320.199.299
es 255.136.320.199.299
i1 255.207.313.221.299
rettoit 255.227.314.289.298
plein 255.296.319.345.299
avec 255.352.314.399.305
molleffe 255.408.314.489.299
s 255.539.313.565.299
il 255.539.313.565.299
marquoit 255.572.319.664.299
quelques 255.673.319.761.299
in 255.769.313.805.298
galit 255.135.343.215.323
s 255.135.343.215.323
c 255.224.337.287.323
toit 255.224.337.287.323
en 255.299.337.322.328
fe 255.333.337.351.322
rapprochant 255.361.342.483.323
de 255.493.337.516.322
lmteflina 255.526.342.630.322
ii 255.162.360.183.346
mais 255.194.360.244.346
aufli 255.253.360.296.345
le 255.305.361.322.346
plus 255.329.366.369.346
ordinairement 255.377.363.532.346
m 255.542.360.603.346
me 255.542.360.603.346
avant 255.611.360.666.350
d 255.674.360.751.345
entrer 255.674.360.751.345
dans 255.762.361.806.346
le 255.136.383.154.369
fecond 255.163.383.231.368
temps 255.238.388.298.373
de 255.306.383.329.369
la 255.339.383.357.368
maladie 255.365.387.455.369
du 255.466.383.491.369
4 255.500.386.512.375
au 255.523.383.546.374
6 255.558.386.584.369
il 255.595.383.608.369
leur 255.619.383.658.369
furvenoit 255.667.383.758.369
une 255.770.385.806.375
diarrhde 255.137.410.234.392
quelquefois 255.248.412.364.391
fans 255.375.407.413.392
le 255.423.406.440.392
fecours 255.452.407.524.391
de 255.537.407.561.392
l 255.573.410.632.392
art 255.573.410.632.392
ou 255.645.407.669.398
qui 255.679.413.710.393
fembloit 255.722.407.806.392
au 255.136.430.160.421
moins 255.170.430.229.416
n 255.243.430.344.415
attendre 255.243.430.344.415
qu 255.355.436.410.416
un 255.355.436.410.416
flimulus 255.415.435.499.415
pour 255.514.435.561.421
fe 255.571.430.588.415
d 255.599.430.680.415
cider 255.599.430.680.415
les 255.695.430.730.416
d 255.742.435.805.416
jec 255.742.435.805.416
tions 255.136.453.184.440
6toient 255.197.453.266.439
d 255.277.454.354.438
abord 255.277.454.354.438
tenues 255.365.457.444.444
bilieufes 255.455.454.537.439
muqueufes 255.578.459.697.439
brunes 255.709.453.774.439
noires 255.137.477.197.463
bient6t 255.213.477.285.462
aprhs 255.302.482.371.462
extrdmement 255.383.477.515.462
f6tides 255.529.476.594.461
elles 255.633.476.676.461
paroiffoient 255.690.482.806.461
crues 255.138.500.190.491
devenoient 255.251.500.364.485
cependant 255.377.505.480.485
utiles 255.494.499.552.485
cela 255.563.499.610.484
eft 255.625.499.651.484
fi 255.662.498.674.484
vrai 255.687.499.726.485
que 255.735.505.771.490
s 255.781.500.806.485
il 255.781.500.806.485
arrivoit 255.138.524.213.509
qu 255.223.528.297.508
elles 255.223.528.297.508
fuffent 255.310.523.374.507
fupprim6es 255.382.528.504.507
ce 255.515.522.538.513
qui 255.549.528.581.508
6toit 255.590.522.634.508
on 255.644.522.668.513
ne 255.679.522.701.513
peut 255.711.528.755.513
plus 255.767.528.806.509
facile 255.138.547.194.532
alors 255.223.546.271.531
le 255.284.546.301.531
malade 255.316.546.389.531
couroit 255.400.546.471.532
les 255.483.545.509.531
rifques 255.521.551.588.531
de 255.601.545.625.531
p6rir 255.640.551.688.531
en 255.702.545.724.537
peu 255.734.551.770.537
de 255.783.546.807.531
jours 255.137.575.186.555
d 255.193.569.246.555
une 255.193.569.246.555
fievre 255.256.569.312.554
lypirienne 255.320.575.435.555
comme 255.445.569.518.559
baillou 255.528.568.599.554
nous 255.609.568.654.559
en 255.665.568.687.559
a 255.698.568.708.559
laiff6 255.715.568.763.554
des 255.774.569.807.554
exemples 255.138.598.231.578
ainfi 255.264.593.313.578
j 255.322.598.351.578
ai 255.322.598.351.578
vu 255.359.593.383.584
une 255.394.593.428.584
femme 255.440.592.507.578
qui 255.517.598.560.578
me 255.568.592.597.583
paroiffant 255.605.597.702.576
affoiblie 255.714.596.806.577
ext6nu6e 255.138.620.240.602
au 255.251.616.274.607
5 255.300.622.307.607
jour 255.328.620.369.601
de 255.377.616.401.601
maladie 255.411.619.502.600
par 255.513.621.546.606
un 255.556.615.580.606
flux 255.588.615.625.600
de 255.637.615.660.600
ventre 255.669.615.732.605
qui 255.740.621.771.602
lui 255.781.616.806.602
procuroitvingt 255.138.646.294.625
relies 255.306.639.356.625
chaque 255.368.645.440.625
nuit 255.452.642.505.625
avala 255.520.638.572.624
le 255.586.639.603.624
foir 255.613.638.648.624
huit 255.658.638.696.624
grains 255.708.644.768.625
de 255.783.640.806.625
diafcordium 255.138.668.263.647
la 255.276.662.304.647
diarrh 255.313.662.396.647
e 255.313.662.396.647
fut 255.407.662.434.647
fi 255.445.667.547.647
pprim 255.445.667.547.647
e 255.445.667.547.647
dans 255.558.661.602.647
la 255.616.662.634.647
mdme 255.645.662.706.647
nuit 255.715.662.753.649
fon 255.776.664.807.648
ventre 255.139.687.204.676
devint 255.217.685.280.671
tendu 255.295.685.351.670
douloureux 255.381.685.496.671
le 255.528.685.545.670
lendemain 255.557.685.660.671
elle 255.673.686.707.672
avoit 255.719.687.769.673
les 255.781.688.808.673
mains 255.138.710.197.695
la 255.245.709.262.694
face 255.276.709.317.693
ced 255.329.709.450.694
mati 255.329.709.450.694
es 255.329.709.450.694
la 255.478.708.496.694
t 255.505.708.543.694
e 255.505.708.543.694
pefante 255.552.714.625.694
elle 255.653.709.688.695
d 255.701.710.773.695
liroit 255.701.710.773.695
faifoit 255.139.733.198.718
des 255.206.732.238.718
efforts 255.249.732.312.718
continuels 255.323.733.424.718
pour 255.434.738.481.723
vomir 255.490.732.556.717
on 255.568.732.600.717
lui 255.609.732.634.717
paffa 255.643.738.693.717
deux 255.702.733.750.718
cuil 255.762.733.806.718
ler 255.138.757.196.742
es 255.138.757.196.742
d 255.210.756.263.741
eau 255.210.756.263.741
contenant 255.275.756.373.746
d 255.412.755.454.740
un 255.412.755.454.740
grain 255.469.760.521.741
d 255.532.761.643.740
dm 255.532.761.643.740
tique 255.532.761.643.740
le 255.704.756.721.742
flux 255.733.756.770.742
de 255.780.756.804.741
ventre 255.138.781.203.770
fe 255.214.780.231.765
r 255.245.779.317.765
tablit 255.245.779.317.765
t 255.332.779.342.766
fon 255.353.779.384.765
grand 255.395.784.453.763
foulagement 255.463.784.631.764
en 255.642.779.669.765
g6n 255.680.784.753.764
ral 255.680.784.753.764
plus 255.762.784.803.764
le 255.138.803.156.789
ventre 255.167.803.231.793
couloit 255.244.803.314.788
librement 255.323.805.430.788
moins 255.437.802.496.787
les 255.505.802.531.788
malades 255.542.803.623.787
toient 255.634.802.701.788
tourmen 255.710.802.803.792
t 255.140.827.168.812
s 255.140.827.168.812
de 255.180.826.203.812
la 255.217.826.235.811
foil 255.251.826.287.811
ils 255.316.826.337.812
rendoient 255.352.826.447.810
aufli 255.461.825.503.810
proportion 255.537.831.644.812
beaucoup 255.654.831.751.810
plus 255.763.831.803.811
d 255.140.851.219.835
urines 255.140.851.219.835
qu 255.229.854.280.834
ils 255.229.854.280.834
ne 255.290.849.314.839
buvoient 255.321.849.409.834
dies 255.432.849.476.834
reftoient 255.484.849.569.834
tenues 255.576.849.638.839
citrines 255.660.853.742.834
ne 255.780.850.803.841
epiddm 255.846.597.905.583
ephem 255.819.611.873.597
page 255.892.612.927.601
i 255.821.625.893.614
zs 255.821.625.893.614
g7 290.185.098.208.081
g 290.211.093.222.080
constitutions 290.267.093.502.078
in 290.519.090.566.077
t 290.519.090.566.077
ercurrentes 290.573.092.772.080
de 290.184.122.208.108
fon 290.217.122.249.107
humidit6 290.258.120.347.104
d 290.398.120.488.104
ailleurs 290.398.120.488.104
la 290.499.119.517.104
fonte 290.527.119.578.104
bilieufe 290.588.123.676.104
pr6par 290.686.125.774.105
e 290.686.125.774.105
pdr 290.784.125.816.111
les 290.825.121.851.106
chaleurs 290.185.144.268.130
humides 290.278.141.362.127
orageufes 290.400.147.497.127
du 290.506.142.530.127
mois 290.541.143.587.128
d 290.595.146.676.128
avfil 290.595.146.676.128
fe 290.684.143.703.128
trouvant 290.712.143.797.133
arr 290.808.144.854.130
t6e 290.185.166.215.152
enfuite 290.226.166.294.151
par 290.303.170.336.155
le 290.344.165.361.150
froid 290.370.165.418.150
fec 290.425.166.454.150
d 290.462.166.515.150
une 290.462.166.515.150
pattie 290.525.172.582.152
du 290.590.166.614.151
rn 290.622.166.683.151
rne 290.622.166.683.151
mois 290.692.166.738.152
de 290.774.167.797.152
celui 290.805.167.853.152
de 290.185.189.209.175
mai 290.219.189.272.174
toutes 290.281.188.341.178
ces 290.351.189.382.179
intemp6ries 290.391.195.507.174
enfin 290.518.190.567.175
contribuerentl 290.577.190.730.175
faire 290.741.191.785.175
renai 290.796.191.853.177
tre 290.185.213.213.203
la 290.221.212.238.198
contiitution 290.246.212.371.197
automnale 290.379.213.496.198
nous 290.503.214.556.199
obferv 290.565.214.679.199
mes 290.565.214.679.199
i 290.685.213.696.200
rouen 290.703.214.769.199
hombre 290.776.215.852.200
de 290.186.236.209.221
fievres 290.221.236.287.221
informes 290.298.240.396.220
tierces 290.406.237.472.223
cependant 290.480.242.583.223
pour 290.591.242.639.227
la 290.646.237.664.222
plupart 290.674.242.757.222
mais 290.765.237.809.223
ex 290.820.238.852.228
tr 290.186.260.297.245
meme 290.186.260.297.245
t 290.186.260.297.245
rebelles 290.312.263.403.245
prenant 290.414.265.491.250
des 290.507.260.539.245
acc6s 290.552.260.606.246
de 290.619.260.642.246
8zo 290.657.260.716.247
heures 290.728.260.793.246
avec 290.807.260.853.251
tous 290.187.283.229.272
les 290.246.283.272.268
t 290.285.288.400.267
mpt6mes 290.285.288.400.267
d 290.413.283.467.268
une 290.413.283.467.268
fievre 290.483.284.540.268
ardente 290.556.287.646.269
darts 290.661.283.705.268
lefquelles 290.720.289.812.268
les 290.829.284.855.269
fueurs 290.186.306.248.291
devenoient 290.263.306.375.291
confid6rables 290.391.307.525.292
vers 290.535.307.576.298
le 290.589.307.606.292
d6clin 290.617.310.689.292
d 290.700.306.742.291
oti 290.700.306.742.291
il 290.755.306.767.292
arrivoit 290.781.307.855.293
que 290.188.335.224.320
le 290.239.329.256.315
malade 290.270.329.342.314
fembloit 290.357.330.440.315
6pull6 290.453.336.526.315
abattu 290.538.334.613.316
fans 290.625.330.663.315
app6tit 290.676.336.759.315
avec 290.772.330.819.320
un 290.830.330.855.321
vifage 290.188.359.251.338
pkle 290.264.359.319.338
jaune 290.329.358.383.339
ou 290.395.353.419.344
plomb6 290.432.359.520.339
j 290.531.358.565.339
en 290.531.358.565.339
ai 290.579.354.596.340
vu 290.609.353.634.344
qui 290.646.359.678.339
vomiffoient 290.688.353.804.338
juf 290.820.357.854.338
qu 290.189.382.244.362
au 290.189.382.244.362
fang 290.255.382.311.361
ou 290.322.376.346.367
qui 290.356.382.388.362
6toient 290.399.377.468.362
pris 290.479.383.515.363
de 290.525.377.548.362
toux 290.558.380.615.367
fuivie 290.625.376.681.361
de 290.690.376.714.361
crachats 290.725.377.808.362
fan 290.817.377.856.362
guinolens 290.189.406.286.385
dans 290.297.400.341.385
les 290.352.400.378.385
premiers 290.391.405.477.386
acc6s 290.487.401.540.386
leur 290.561.401.600.386
dur6e 290.611.400.666.386
ordinaire 290.678.400.767.386
6toit 290.778.400.824.386
de 290.832.400.855.385
cinq 290.190.429.234.409
a 290.241.423.251.409
fix 290.259.423.283.408
femaines 290.297.424.385.409
les 290.441.424.466.409
premieres 290.479.430.577.410
voies 290.588.424.640.409
une 290.654.424.689.414
fois 290.701.424.736.409
ddgag6es 290.748.429.855.408
il 290.189.446.202.432
falloit 290.216.447.274.432
clans 290.286.446.331.433
leur 290.344.447.383.432
traitement 290.393.448.496.433
les 290.507.448.532.434
confid6rer 290.544.451.660.433
en 290.670.447.693.438
quelque 290.704.453.783.432
tbrte 290.795.450.855.432
comme 290.192.470.266.460
une 290.277.470.312.461
affe 290.325.470.412.455
ion 290.325.470.412.455
atrabilieufe 290.423.471.534.456
dyffent6rique 290.545.476.679.456
elles 290.700.471.743.456
s 290.754.470.856.457
annonce 290.754.470.856.457
ent 290.190.494.231.484
en 290.243.494.265.485
juin 290.276.498.329.479
ne 290.370.494.393.485
difparurent 290.403.500.514.479
qu 290.523.500.606.479
apr6s 290.523.500.606.479
les 290.616.493.642.479
jours 290.651.498.699.479
caniculaires 290.708.493.838.478
elles 290.220.518.268.502
reparurent 290.278.523.383.507
cependant 290.394.523.498.503
encore 290.509.518.575.508
devinrent 290.616.516.711.501
plus 290.720.521.760.501
6pid6mi 290.769.521.858.501
ques 290.193.546.253.531
plus 290.264.546.305.526
irr6gulieres 290.318.546.445.526
vers 290.456.541.497.532
le 290.511.541.528.526
d6clin 290.540.541.601.526
de 290.612.540.635.526
l 290.648.540.751.526
automne 290.648.540.751.526
de 290.761.540.784.525
i769 290.795.545.858.527
ce 290.192.565.215.555
f 290.231.564.258.549
ut 290.231.564.258.549
alors 290.273.564.321.550
thr 290.333.564.361.549
les 290.373.564.399.550
hommes 290.412.564.496.550
les 290.508.564.534.550
plus 290.548.569.588.550
d61icats 290.599.567.690.549
fur 290.700.563.728.548
les 290.743.564.768.548
femmes 290.782.564.857.548
foibles 290.192.590.271.572
qu 290.282.592.357.572
elles 290.282.592.357.572
frapperent 290.368.592.472.571
plus 290.483.593.523.573
effentiellement 290.535.590.695.572
ainfi 290.706.587.748.572
que 290.757.592.793.577
fur 290.803.587.830.572
la 290.841.587.858.572
claffe 290.192.611.254.595
des 290.263.610.296.595
pauvres 290.305.614.398.595
ou 290.406.610.430.601
de 290.439.610.463.595
ceux 290.474.611.521.601
qui 290.528.617.560.597
avoient 290.568.611.642.597
fouffert 290.649.610.722.595
de 290.729.610.753.595
la 290.760.610.778.595
difette 290.786.614.858.595
comme 290.193.634.267.625
de 290.278.634.301.619
la 290.313.633.330.619
mauvaife 290.341.634.432.619
qualit6 290.443.639.511.620
des 290.522.635.554.619
vivres 290.563.634.623.621
denr6es 290.665.633.746.619
c 290.758.633.807.618
eflr 290.758.633.807.618
ainfi 290.817.633.858.619
que 290.192.663.229.648
ces 290.247.658.278.648
fievres 290.293.657.359.642
devinrent 290.373.658.468.642
fi 290.482.657.495.642
6pid6miques 290.508.663.633.643
darts 290.647.657.692.642
nos 290.706.657.738.647
prifons 290.752.657.822.642
du 290.834.656.860.642
palais 290.192.684.267.666
qu 290.278.686.334.666
on 290.278.686.334.666
les 290.344.681.370.666
auroit 290.380.681.439.667
jug6es 290.448.687.513.666
contagieufes 290.523.687.661.666
eu 290.669.680.692.671
6gard 290.702.686.759.665
au 290.769.680.792.671
grand 290.803.686.860.665
hombre 290.193.705.271.689
de 290.280.705.303.690
ceux 290.315.705.363.695
qui 290.372.710.403.690
en 290.414.705.437.695
furent 290.447.705.506.689
malades 290.517.705.609.690
elles 290.618.705.662.689
y 290.671.709.685.695
prirent 290.694.709.761.690
aufli 290.774.707.829.688
en 290.839.704.861.694
quelque 290.194.733.276.713
tbrte 290.288.731.350.713
une 290.362.728.398.718
partie 290.410.733.468.714
des 290.479.728.511.713
accidens 290.523.729.609.714
de 290.620.728.643.713
la 290.655.728.673.713
fievre 290.684.728.741.713
d 290.753.727.828.712
hiver 290.753.727.828.712
de 290.838.727.861.712
syde 290.193.757.301.736
han 290.193.757.301.736
i 290.310.753.315.743
car 290.328.750.360.741
aux 290.375.751.411.742
acc 290.423.751.478.737
s 290.423.751.478.737
infornes 290.494.752.579.736
d 290.593.751.645.737
une 290.593.751.645.737
efpece 290.659.756.723.736
de 290.735.750.759.736
f6bricule 290.774.750.861.735
venoient 290.193.775.281.760
fe 290.291.773.309.758
compliquer 290.319.778.435.759
rr 290.444.773.566.759
sfouvem 290.444.773.566.759
des 290.573.773.605.760
diarrh6es 290.615.776.718.759
des 290.729.773.761.758
flux 290.772.773.810.758
rnu 290.820.772.860.763
queux 290.194.802.257.788
dyffent4riques 290.294.802.450.781
des 290.461.795.493.781
toux 290.502.795.547.786
catarrhales 290.556.796.665.782
quinteufes 290.703.800.804.780
avee 290.813.795.860.786
fuffocation 290.195.823.317.804
fuivies 290.325.819.389.804
quelquefois 290.399.824.513.803
d 290.522.818.574.804
une 290.522.818.574.804
irruption 290.585.824.672.804
de 290.680.818.703.803
fang 290.713.824.756.804
appauvri 290.766.824.862.804
on 290.196.842.230.827
obferva 290.239.843.316.827
aufli 290.326.843.369.827
chez 290.379.842.425.828
quelquesuns 290.432.848.562.827
de 290.571.842.594.826
ceuxci 290.605.845.691.827
des 290.701.842.733.827
aphtes 290.745.848.808.828
dans 290.818.842.862.827
la 290.195.866.214.850
bouche 290.226.867.301.850
quelques 290.348.872.436.852
angines 290.452.871.525.851
aqueufes 290.535.870.642.851
non 290.655.867.693.856
h 290.708.867.862.850
flammatoires 290.708.867.862.850
g9 310.194.088.218.071
g 310.220.084.233.070
co 310.337.083.531.068
stx 310.337.083.531.068
ris 310.337.083.531.068
x 310.337.083.531.068
o 310.540.082.578.072
l 310.222.112.308.096
inflant 310.222.112.308.096
de 310.316.109.339.095
l 310.348.110.441.095
invafion 310.348.110.441.095
fur 310.451.110.478.096
toujours 310.488.114.572.097
pr6c6d6 310.580.116.660.096
de 310.673.111.697.096
l 310.707.112.794.098
horreur 310.707.112.794.098
f6brile 310.801.113.867.097
d 310.226.134.268.120
un 310.226.134.268.120
friffon 310.281.133.342.118
bien 310.355.133.397.118
marqu6 310.409.139.499.119
avec 310.510.134.557.124
des 310.566.135.598.120
alternatives 310.606.136.724.120
de 310.736.136.759.121
chaud 310.773.136.834.121
de 310.193.157.217.143
froid 310.227.157.281.142
les 310.289.156.325.141
malades 310.334.156.416.141
6toient 310.423.156.493.141
g6n6ralemenr 310.501.163.638.143
accabl6s 310.646.163.743.144
reffentoient 310.752.160.869.144
une 310.194.180.229.170
douleur 310.241.180.319.164
fourde 310.334.180.399.165
dans 310.411.180.455.164
la 310.467.180.485.165
t 310.496.185.548.166
te 310.496.185.548.166
des 310.561.182.593.167
laffitudes 310.605.183.695.166
g6n6rales 310.710.189.819.169
une 310.831.183.867.174
pefanteur 310.194.208.291.188
douloureufe 310.302.203.424.188
dans 310.437.204.482.188
les 310.496.204.522.189
reins 310.538.205.591.191
ils 310.605.205.628.190
6prouvoient 310.640.210.762.191
des 310.778.207.810.192
dou 310.819.207.868.192
leurs 310.194.227.242.212
coliques 310.284.233.368.213
d 310.380.227.481.212
ef 310.380.227.481.212
omac 310.380.227.481.212
fuivies 310.514.228.581.213
ou 310.595.228.619.219
pr6c6d4es 310.628.234.730.214
de 310.742.229.765.215
nauf6es 310.778.234.868.215
avec 310.194.251.242.241
une 310.254.251.292.242
bouche 310.299.251.373.237
pateufe 310.382.257.462.236
lls 310.471.251.494.236
touffoient 310.503.251.602.236
le 310.614.252.631.236
plus 310.642.257.681.237
g6n6ralernent 310.688.258.836.238
ne 310.194.274.218.265
rendoient 310.226.275.323.260
qu 310.333.280.389.260
un 310.333.280.389.260
phlegrne 310.398.280.487.259
clair 310.499.274.557.260
la 310.570.275.588.260
toux 310.597.275.642.265
6toit 310.654.276.699.261
quelquefois 310.711.282.825.261
g4 310.837.283.869.263
n6e 310.195.302.243.283
par 310.257.304.290.289
des 310.301.298.333.284
douleurs 310.344.298.431.283
vagues 310.443.304.514.288
dans 310.527.298.572.283
les 310.583.298.609.283
c6tes 310.625.299.677.284
enveloppes 310.723.305.835.285
de 310.845.301.869.286
la 310.195.321.214.306
poitrine 310.224.327.305.307
beaucoup 310.335.327.435.307
d 310.448.322.527.307
autres 310.448.322.527.307
furent 310.540.322.599.306
frapp 310.615.328.688.307
s 310.615.328.688.307
par 310.700.328.733.314
un 310.748.323.771.314
point 310.783.328.834.309
de 310.845.324.869.309
c6t6 310.196.349.255.330
f 310.265.345.364.330
mblable 310.265.345.364.330
au 310.376.345.400.336
point 310.411.351.464.331
pleur6tique 310.475.352.596.331
une 310.611.346.652.331
fievre 310.663.346.719.331
continue 310.733.346.818.333
plus 310.829.351.869.332
rive 310.195.369.240.354
chez 310.251.369.297.354
quelquesuns 310.306.375.451.354
affez 310.461.369.509.354
mod4r6e 310.520.370.607.355
chez 310.619.370.664.356
les 310.673.370.700.356
autres 310.711.374.783.360
le 310.791.370.807.356
pouls 310.816.376.868.356
ne 310.195.392.219.383
s 310.227.398.337.378
61oignant 310.227.398.337.378
pas 310.346.398.379.383
beaucoup 310.388.398.487.378
de 310.495.393.518.378
celui 310.528.393.576.378
de 310.585.394.609.378
l 310.616.394.665.379
6tat 310.616.394.665.379
de 310.673.394.696.378
fant6 310.702.397.764.379
pr6fentoit 310.771.399.867.379
l 310.197.416.208.402
peine 310.219.421.273.402
u 310.284.417.319.408
xe 310.284.417.319.408
16gere 310.330.423.393.402
intermiflion 310.404.417.523.402
apr6s 310.538.422.590.402
les 310.604.417.629.403
premiers 310.640.423.726.403
jours 310.735.422.789.403
le 310.802.418.828.403
re 310.839.418.868.409
doublement 310.197.441.318.425
conttant 310.324.441.408.425
de 310.415.441.438.425
chaque 310.446.446.519.426
foir 310.526.440.561.425
n 310.570.441.610.426
en 310.570.441.610.426
excluoit 310.616.441.695.426
point 310.706.446.756.426
un 310.765.440.790.432
fecond 310.799.441.867.426
vers 310.197.463.239.454
le 310.247.464.264.449
midi 310.273.467.331.449
quoique 310.341.470.425.449
celuici 310.431.464.507.449
ne 310.517.464.540.455
prit 310.548.469.583.449
que 310.590.470.627.455
quelques 310.635.470.722.450
heures 310.733.464.797.449
de 310.805.465.827.450
du 310.835.465.867.450
r6e 310.197.487.236.472
les 310.250.488.285.472
nuits 310.299.488.346.473
devenoient 310.360.488.473.473
tracaffantes 310.484.488.600.472
par 310.611.494.644.479
l 310.654.493.767.473
agitation 310.654.493.767.473
la 310.774.488.792.473
foif 310.803.488.838.473
hnfomnie 310.198.512.306.496
darts 310.222.535.276.520
l 310.286.536.437.521
accroiffement 310.286.536.437.521
l 310.482.536.531.520
6tat 310.482.536.531.520
de 310.543.535.567.521
ia 310.577.535.595.520
maladie 310.604.538.699.520
la 310.713.535.730.520
violence 310.741.535.824.520
des 310.836.535.868.520
redoublemens 310.199.559.341.544
6toit 310.349.559.395.545
port6e 310.403.564.469.544
jut 310.478.564.559.543
lu 310.478.564.559.543
au 310.478.564.559.543
d 310.566.558.629.543
lire 310.566.558.629.543
la 310.638.558.665.543
langue 310.674.564.755.543
prdc6dem 310.764.564.869.543
tnent 310.199.581.249.571
charg 310.259.587.340.567
e 310.259.587.340.567
de 310.350.581.373.567
bandes 310.385.581.454.567
jaunes 310.466.586.541.567
devenoit 310.551.581.639.567
brune 310.649.586.720.566
rarement 310.732.582.821.572
noi 310.829.582.869.568
re 310.197.605.218.595
la 310.238.605.255.590
refpiration 310.263.610.369.590
paroiffoit 310.375.610.468.590
plus 310.477.610.516.590
aifde 310.526.607.584.589
plus 310.590.609.630.589
profonde 310.638.609.741.589
la 310.749.605.766.591
toux 310.776.605.821.595
plus 310.830.610.870.591
rare 310.198.627.244.618
les 310.255.628.290.613
urines 310.298.631.368.614
briquettes 310.375.633.491.613
rouge 310.501.633.619.613
tres 310.501.633.619.613
paiffes 310.627.632.703.612
comrne 310.714.628.787.618
de 310.796.629.819.614
l 310.829.629.869.614
ar 310.829.629.869.614
gille 310.197.656.254.636
depuis 310.262.656.327.636
l 310.334.650.428.635
invafion 310.334.650.428.635
de 310.435.651.459.636
la 310.468.650.486.636
maladie 310.493.654.584.636
prenoient 310.591.656.688.636
alors 310.699.651.746.636
une 310.756.652.792.642
nuance 310.799.653.870.643
plus 310.195.680.236.660
claire 310.245.675.301.660
elles 310.325.674.369.660
toient 310.379.674.448.660
d 310.461.674.514.659
une 310.461.674.514.659
couleur 310.527.674.602.660
moins 310.613.674.672.660
fonc 310.682.675.756.659
e 310.682.675.756.659
le 310.769.675.796.660
ventre 310.804.677.867.666
s 310.196.702.296.684
levoir 310.196.702.296.684
les 310.338.698.365.683
hypochondres 310.377.704.522.683
reftoient 310.536.698.621.683
un 310.632.698.656.689
peu 310.665.703.701.689
douloureux 310.715.699.829.683
art 310.844.699.869.690
ta 310.197.726.246.707
fans 310.252.722.291.707
re 310.301.721.339.707
trop 310.348.727.390.711
tendus 310.397.721.469.706
on 310.480.721.514.707
a 310.523.721.534.712
vu 310.542.721.567.713
rarernent 310.576.722.667.712
ce 310.676.722.697.713
fievres 310.706.722.772.707
fe 310.780.723.798.707
termi 310.806.723.867.709
her 310.195.746.229.737
par 310.237.751.271.736
de 310.283.746.307.731
grandes 310.317.751.395.730
crifes 310.405.745.464.729
mais 310.474.745.524.730
des 310.537.745.569.730
moiteurs 310.580.745.667.731
graffes 310.679.751.758.730
une 310.771.745.806.736
diar 310.817.746.866.731
rh 310.196.772.333.754
ebilieufe 310.196.772.333.754
qui 310.343.774.375.754
prenoit 310.385.773.456.754
plus 310.464.773.504.753
de 310.513.768.536.753
confitiance 310.548.768.658.754
i 310.668.767.678.754
proportion 310.685.773.792.754
que 310.802.774.837.760
la 310.845.769.864.754
maladie 310.197.793.276.778
avanqoit 310.287.797.386.778
quelques 310.428.798.517.777
crachats 310.530.792.613.777
louables 310.622.793.717.776
non 310.729.790.765.781
par 310.776.796.810.782
leur 310.822.792.864.778
quantit 310.197.822.292.802
mais 310.303.817.349.802
en 310.360.816.382.807
qualit 310.392.821.473.801
foumiffoient 310.484.816.608.800
autant 310.618.815.679.804
de 310.691.814.714.799
voles 310.727.814.779.800
favora 310.790.816.865.800
tables 310.197.840.256.825
t 310.266.839.277.826
l 310.286.839.393.825
excr 310.286.839.393.825
tion 310.286.839.393.825
de 310.405.839.428.824
l 310.438.839.527.824
hurneur 310.438.839.527.824
rnorbifique 310.536.845.650.824
je 310.659.839.680.823
n 310.691.844.722.824
y 310.691.844.722.824
ai 310.732.838.749.824
d 310.761.839.866.823
couvert 310.761.839.866.823
ancuns 310.194.863.263.853
exanth 310.276.862.394.848
rnes 310.276.862.394.848
je 310.422.865.439.848
crois 310.450.862.498.848
que 310.508.868.544.853
peffonne 310.556.868.645.848
n 310.654.863.695.848
en 310.654.863.695.848
a 310.705.863.716.853
vu 310.725.867.764.853
quand 310.776.868.837.848
le 310.844.863.864.848
a 311.354.083.371.068
n 311.386.083.399.073
n 311.414.084.427.073
77 311.524.088.572.075
z 311.582.084.599.075
899 311.771.089.810.070
traitement 311.138.112.245.097
a 311.256.112.267.103
t 311.277.112.307.098
convenable 311.320.113.435.098
la 311.507.113.523.098
maladie 311.532.114.611.098
finiffoit 311.623.113.695.098
par 311.704.119.737.104
le 311.748.113.765.098
d 311.775.114.809.098
clin 311.138.136.176.121
gradu 311.189.141.259.121
d 311.271.135.325.120
une 311.271.135.325.120
fievre 311.336.135.394.120
d 311.404.141.527.121
puratoire 311.404.141.527.121
son 311.538.137.575.123
cours 311.586.137.640.128
ordinaire 311.647.138.737.122
fut 311.749.137.775.122
de 311.785.138.808.122
deux 311.139.159.188.144
fept 311.198.163.308.144
naires 311.198.163.308.144
pour 311.317.163.364.149
les 311.375.158.401.144
jeunes 311.410.163.473.144
fujets 311.484.163.548.144
de 311.560.160.583.146
trois 311.595.163.650.146
quatre 311.661.166.726.150
cinq 311.766.167.809.147
pour 311.137.187.185.173
les 311.196.181.221.167
adultes 311.235.181.305.166
audeffus 311.315.181.405.166
de 311.418.182.441.167
quarante 311.453.187.541.172
ans 311.554.182.592.173
cette 311.165.205.221.190
maladie 311.231.205.309.190
n 311.318.205.347.191
a 311.318.205.347.191
t 311.353.205.382.190
funefie 311.391.205.461.190
t 311.469.205.480.192
qui 311.488.211.520.191
que 311.528.211.564.196
ce 311.575.205.597.196
foit 311.606.209.651.191
au 311.659.206.683.197
moins 311.693.207.752.193
i 311.760.207.771.194
ma 311.780.209.810.199
connoiffance 311.138.229.275.213
je 311.283.229.304.214
n 311.312.229.347.214
ai 311.312.229.347.214
point 311.356.234.408.214
enfin 311.415.229.464.214
entendu 311.473.229.553.214
dire 311.563.229.602.214
qu 311.612.235.715.215
aucune 311.612.235.715.215
perfonne 311.722.235.810.216
en 311.138.252.163.243
foit 311.172.253.206.238
morte 311.219.252.284.242
nous 311.294.252.348.237
la 311.361.252.379.238
traitions 311.390.252.472.238
en 311.482.252.505.243
faifant 311.516.252.579.237
peu 311.589.258.625.243
faigner 311.637.259.708.238
en 311.735.253.758.244
vui 311.770.254.811.240
dant 311.138.276.183.260
les 311.200.276.226.261
premieres 311.237.281.335.262
voies 311.352.275.404.261
de 311.416.276.440.261
bonne 311.454.276.515.262
heure 311.529.276.591.261
i1 311.604.276.617.262
nous 311.633.276.679.267
ef 311.693.277.719.261
fouvent 311.733.277.810.262
arriv 311.140.299.200.285
de 311.211.299.235.284
r 311.247.304.320.284
p 311.247.304.320.284
ter 311.247.304.320.284
un 311.332.298.356.290
m 311.368.306.591.284
ticocatbar 311.368.306.591.284
ique 311.368.306.591.284
dans 311.602.300.647.285
l 311.656.300.705.285
tat 311.656.300.705.285
rn 311.715.300.775.286
me 311.715.300.775.286
de 311.787.301.811.287
la 311.139.323.157.309
maladie 311.169.323.248.308
i 311.258.326.263.315
fon 311.272.322.305.307
effet 311.315.322.359.307
falutaire 311.369.323.452.307
devoit 311.465.323.530.308
tre 311.542.323.580.309
de 311.589.323.612.308
d 311.619.324.730.308
terminer 311.619.324.730.308
la 311.738.323.756.309
diar 311.763.324.813.309
rh 311.140.347.185.332
e 311.140.347.185.332
d 311.199.352.323.331
puratoire 311.199.352.323.331
nous 311.336.346.390.331
employons 311.400.352.511.331
les 311.522.346.548.331
boiffons 311.558.346.638.331
aigrelettes 311.652.353.756.333
les 311.785.347.812.332
acidules 311.140.373.234.356
parce 311.244.375.299.360
que 311.309.375.345.360
la 311.355.369.372.355
bile 311.380.370.416.355
p 311.423.375.499.355
choit 311.423.375.499.355
videmment 311.508.370.632.355
rant 311.638.370.677.360
par 311.686.375.719.361
furabon 311.726.370.812.355
dance 311.139.394.199.379
que 311.211.399.247.384
par 311.260.399.292.384
fa 311.305.393.323.378
qualitc 311.334.399.409.378
on 311.419.393.452.378
donnoit 311.462.392.538.378
avantageui 311.549.399.722.378
ment 311.549.399.722.378
le 311.732.393.749.379
quin 311.759.399.812.379
quina 311.140.423.195.404
m 311.229.417.276.402
l 311.229.417.276.402
avec 311.291.417.337.407
les 311.353.416.378.402
herbac 311.388.419.491.402
s 311.388.419.491.402
en 311.536.416.559.407
lavage 311.571.422.644.402
c 311.656.417.705.401
ef 311.656.417.705.401
ainfi 311.715.416.757.402
qu 311.769.422.812.402
il 311.769.422.812.402
contribue 311.141.441.238.426
la 311.278.441.296.426
libert 311.307.440.371.425
du 311.386.440.411.425
ventre 311.425.440.496.430
les 311.509.440.545.425
v 311.564.440.681.425
ficatoires 311.564.440.681.425
toient 311.696.440.765.425
ap 311.781.445.814.430
pliques 311.140.470.213.450
aux 311.221.464.256.455
premieres 311.266.469.365.450
nuances 311.375.463.455.454
de 311.467.463.490.448
d 311.501.467.570.448
lire 311.501.467.570.448
bien 311.605.463.647.449
exa 311.658.464.773.448
ement 311.658.464.773.448
en 311.781.463.812.454
tretenus 311.140.488.221.478
jufqu 311.233.493.301.473
i 311.233.493.301.473
la 311.313.487.331.472
fin 311.342.487.367.472
de 311.378.487.401.472
la 311.412.487.429.473
maladie 311.439.488.517.473
de 311.545.488.568.473
l 311.582.492.642.473
gers 311.582.492.642.473
purgatifs 311.657.493.747.472
com 311.760.487.812.478
plettoient 311.142.517.239.497
la 311.252.511.270.497
cure 311.282.511.325.501
ou 311.355.510.379.501
plut6t 311.391.515.451.495
aidoient 311.462.511.543.496
i 311.552.511.562.497
la 311.573.511.590.496
nature 311.599.511.670.496
i 311.681.510.692.497
gu 311.702.516.769.496
rir 311.702.516.769.496
aprs 311.169.540.228.521
ces 311.240.534.271.525
g 311.283.540.393.519
ne 311.283.540.393.519
ralit 311.283.540.393.519
s 311.283.540.393.519
prdliminaires 311.405.539.547.519
il 311.557.534.569.520
nous 311.579.534.624.524
fuffira 311.634.534.693.518
de 311.704.534.728.519
pr 311.739.539.812.519
fen 311.739.539.812.519
ter 311.139.559.167.549
plufieurs 311.178.564.264.543
obt 311.276.557.409.543
rvations 311.276.557.409.543
fuccin 311.421.558.563.542
ement 311.421.558.563.542
d 311.580.557.660.542
crites 311.580.557.660.542
choiies 311.696.557.773.542
de 311.788.557.811.543
maniere 311.140.582.220.568
i 311.233.581.244.568
peindre 311.257.587.332.566
routes 311.347.580.407.570
les 311.419.580.445.566
vari 311.459.580.538.565
t 311.459.580.538.565
s 311.459.580.538.565
de 311.549.581.573.566
ces 311.590.581.620.570
fievres 311.633.584.713.565
qu 311.727.586.771.565
il 311.727.586.771.565
ef 311.786.580.812.565
d 311.140.606.222.591
autant 311.140.606.222.591
plus 311.232.610.272.590
int 311.281.604.384.588
reffant 311.281.604.384.588
de 311.394.604.417.589
connoltre 311.432.608.540.589
qu 311.552.610.596.589
il 311.552.610.596.589
faudra 311.605.609.669.589
les 311.680.604.706.589
comparer 311.715.609.812.594
avec 311.141.629.189.619
celles 311.199.629.255.613
que 311.265.634.300.619
les 311.310.628.336.613
saifons 311.345.627.416.612
fuivantes 311.424.628.515.612
auront 311.525.627.590.617
produites 311.597.632.699.612
o 311.249.662.346.648
sv 311.249.662.346.648
ava 311.361.662.541.651
r 311.361.662.541.651
o 311.361.662.541.651
lxxxi 311.569.662.708.646
un 311.168.698.201.683
officier 311.213.698.292.682
du 311.307.696.332.682
r 311.346.702.446.681
giment 311.346.702.446.681
de 311.458.696.481.681
navarre 311.493.696.577.681
fut 311.593.695.620.680
attaqu6 311.633.702.708.681
avec 311.721.696.767.686
des 311.779.696.811.681
fympt6mes 311.140.728.256.707
qui 311.272.727.304.706
en 311.315.720.338.711
impoferent 311.352.725.462.705
fort 311.495.719.527.705
chirurgien 311.536.725.648.704
il 311.677.719.690.705
le 311.703.719.719.705
regarda 311.734.724.811.704
comme 311.140.747.215.736
p 311.227.751.410.730
ripneumoni 311.227.751.410.730
e 311.227.751.410.730
effe 311.423.743.565.727
ivement 311.423.743.565.727
i 311.578.746.604.729
un 311.616.743.640.734
d 311.651.749.708.728
gr 311.651.749.708.728
de 311.719.742.742.727
fievre 311.754.741.811.726
affez 311.140.770.189.755
vif 311.201.769.231.754
fe 311.241.768.259.754
ioignoient 311.269.774.371.753
une 311.382.767.418.757
toux 311.430.766.475.757
t 311.486.769.553.751
che 311.486.769.553.751
inutile 311.563.770.639.751
des 311.651.766.683.751
douleurs 311.694.765.778.750
de 311.787.765.810.749
poitrine 311.140.798.233.779
mais 311.247.793.292.778
divagantes 311.304.797.428.777
prenant 311.471.796.547.780
leur 311.558.790.597.775
fiege 311.607.795.656.774
dans 311.667.788.711.774
les 311.721.787.747.773
enve 311.757.788.812.778
loppes 311.142.822.207.802
mufculeufes 311.216.815.336.800
membraneufes 311.376.814.522.799
la 311.554.813.572.798
difficult 311.585.813.672.797
de 311.686.811.709.796
refpirer 311.723.816.811.796
avec 311.142.840.190.831
beaucoup 311.197.844.295.825
d 311.303.843.436.823
oppretiion 311.303.843.436.823
l 311.443.837.542.822
infom 311.443.837.542.822
fie 311.443.837.542.822
la 311.581.835.600.822
douleur 311.609.835.686.820
de 311.694.834.718.818
tdte 311.726.835.763.820
fort 311.776.835.811.820
profonde 311.142.870.241.847
on 311.252.862.285.847
l 311.299.861.362.846
avoit 311.299.861.362.846
faign 311.375.866.435.845
au 311.447.861.470.851
bras 311.481.860.523.846
au 311.571.859.595.849
pied 311.606.863.662.842
fans 311.672.858.711.842
procurer 311.724.863.812.849
90 314.194.094.221.079
x 314.224.089.234.079
constitution 314.339.085.581.071
mixte 314.610.087.728.070
goureux 314.195.123.286.106
le 314.295.114.320.100
redoublement 314.326.113.466.098
du 314.473.112.499.098
foir 314.507.112.542.098
tok 314.549.111.594.097
accompagn6 314.603.117.745.098
furtout 314.753.112.829.097
de 314.837.113.867.099
puis 314.197.145.237.126
le 314.245.138.262.125
i 314.284.140.303.128
d 314.311.136.353.122
un 314.311.136.353.122
fommeil 314.358.136.441.121
accablant 314.447.136.555.120
peine 314.577.141.630.121
aton 314.638.136.700.126
obferv6 314.706.136.782.120
de 314.789.136.811.121
16ge 314.816.141.867.121
res 314.196.162.224.152
moiteurs 314.234.161.327.147
la 314.335.159.363.144
malade 314.368.159.440.144
n 314.446.159.475.144
a 314.446.159.475.144
point 314.484.165.535.145
obtenu 314.542.160.611.145
de 314.616.159.639.144
crife 314.647.160.691.144
d6cid6e 314.697.159.782.144
mais 314.793.159.842.144
la 314.849.159.867.145
fievre 314.196.185.254.170
a 314.263.184.273.174
dininu6 314.281.183.362.168
a 314.372.183.382.169
proportion 314.388.189.496.168
clue 314.502.189.538.174
les 314.543.184.568.169
felles 314.576.183.626.168
fe 314.632.183.650.168
font 314.657.183.696.168
dpaiffies 314.703.188.785.167
les 314.802.183.827.168
uri 314.833.183.867.169
nes 314.196.208.229.198
lbnt 314.234.207.273.192
devenues 314.279.206.373.191
citrines 314.382.210.464.193
naturelles 314.470.210.579.192
mais 314.584.207.629.193
non 314.639.207.676.197
hypofiatiques 314.684.212.822.192
la 314.197.231.216.217
maladie 314.224.231.303.215
a 314.311.230.321.220
fifi 314.330.229.362.214
peu 314.367.235.404.221
apr 314.412.235.464.216
s 314.412.235.464.216
le 314.474.230.491.216
zo 314.502.233.539.221
laiffant 314.546.230.615.215
apr 314.622.235.674.216
s 314.622.235.674.216
die 314.682.230.717.215
la 314.725.229.742.215
trif 314.750.233.833.215
effe 314.750.233.833.215
l 314.837.230.867.215
4 314.837.230.867.215
tonnement 314.197.257.317.243
une 314.328.253.364.244
forte 314.373.254.419.238
d 314.430.257.568.239
imb 314.430.257.568.239
cillit6 314.430.257.568.239
une 314.580.253.615.243
foibleffe 314.626.253.708.238
extraordinaire 314.720.253.866.238
observation 314.303.288.596.273
lxxxv 314.624.288.775.272
une 314.225.323.269.309
jeune 314.288.327.342.308
femme 314.358.322.435.307
d 314.468.322.511.307
un 314.468.322.511.307
temperament 314.526.327.658.307
bilieux 314.670.322.737.307
fanguin 314.780.328.867.307
fe 314.197.348.216.333
fentit 314.229.347.281.332
atteinte 314.295.346.369.332
d 314.386.346.428.331
un 314.386.346.428.331
violent 314.443.346.513.331
malt 314.524.345.582.331
la 314.594.345.611.330
tdte 314.623.349.675.330
de 314.689.345.716.330
laflitudes 314.726.349.830.330
de 314.843.346.866.331
maux 314.198.372.254.361
de 314.270.371.294.356
coeur 314.312.370.365.361
d 314.419.370.473.354
une 314.419.370.473.354
fievre 314.489.369.546.354
vive 314.561.368.604.354
qui 314.641.374.672.354
redoubla 314.686.369.775.353
le 314.793.369.810.354
foir 314.826.369.867.354
elle 314.199.395.240.380
avoit 314.251.394.303.380
t 314.312.393.342.379
pr 314.355.399.448.377
d4e 314.355.399.448.377
d 314.461.392.515.378
une 314.461.392.515.378
alternative 314.523.392.631.377
de 314.640.392.665.377
froid 314.676.392.724.376
8 314.733.392.754.377
de 314.763.392.786.377
chaud 314.799.392.866.377
le 314.200.418.226.404
lendemain 314.239.418.343.402
elle 314.353.417.388.402
vit 314.400.416.426.402
arriver 314.435.416.503.401
fes 314.513.416.539.401
regles 314.552.422.623.401
n 314.667.416.707.401
en 314.667.416.707.401
eut 314.721.416.752.405
pas 314.764.422.796.407
moins 314.808.416.866.402
des 314.200.442.233.427
h4morrhagies 314.242.446.380.426
nafales 314.392.439.459.424
le 314.470.439.486.425
5 314.502.445.508.430
le 314.539.439.556.424
6 314.568.439.579.426
le 314.621.439.638.424
7 314.647.443.665.430
alors 314.674.439.727.424
les 314.735.439.760.425
mentirues 314.768.439.866.424
ceffent 314.199.466.274.450
la 314.287.464.314.450
langue 314.326.469.392.449
retie 314.406.463.452.448
bilieufe 314.464.466.550.447
un 314.561.462.585.453
peu 314.594.467.630.452
feche 314.641.462.695.446
la 314.738.462.756.447
fievre 314.765.462.821.447
en 314.834.461.866.452
core 314.199.489.245.479
fougueufe 314.257.493.364.472
la 314.377.486.404.472
malade 314.418.486.490.471
prouvoit 314.502.491.599.471
des 314.610.485.642.470
anxi 314.652.488.746.470
t 314.652.488.746.470
s 314.652.488.746.470
des 314.758.485.789.471
borbo 314.799.485.866.470
rygmes 314.199.518.276.502
avec 314.287.511.334.502
des 314.350.510.383.496
nauf 314.393.514.482.495
es 314.393.514.482.495
une 314.490.510.526.500
toux 314.536.509.581.499
tracaffante 314.591.512.712.493
inutile 314.724.508.792.493
on 314.803.508.835.493
fe 314.848.508.866.493
d 314.199.536.267.521
ida 314.199.536.267.521
h 314.277.535.290.521
la 314.297.535.314.520
purgcr 314.322.540.389.525
elle 314.429.534.464.519
le 314.471.534.488.519
rut 314.495.533.522.518
avec 314.530.533.577.523
fucc 314.586.535.662.517
s 314.586.535.662.517
par 314.671.537.704.522
le 314.713.532.731.516
vomiffement 314.742.532.866.517
les 314.232.559.258.545
felles 314.267.558.323.543
le 314.346.557.372.543
mdme 314.382.557.443.543
iour 314.454.560.505.542
au 314.514.556.537.547
foir 314.546.559.594.541
elle 314.604.555.639.541
avoit 314.647.555.699.541
un 314.709.555.733.546
pouls 314.740.560.793.540
vigou 314.801.561.867.541
reux 314.201.582.245.572
pr 314.277.586.379.566
fentant 314.277.586.379.566
abfolument 314.391.579.504.564
le 314.513.578.530.565
cara 314.542.578.634.563
ere 314.542.578.634.563
du 314.643.578.668.563
pouls 314.676.583.729.564
nafal 314.742.583.805.563
avec 314.819.578.866.568
fon 314.200.605.232.590
rebondiffement 314.250.604.409.588
une 314.423.602.465.588
nouvdle 314.478.602.564.587
h 314.577.607.705.587
morrhagie 314.577.607.705.587
pr 314.721.607.792.587
dite 314.721.607.792.587
arriva 314.807.601.866.587
dans 314.200.628.246.614
la 314.255.628.273.613
nuit 314.284.627.328.613
on 314.351.628.384.613
4m 314.393.626.467.611
tifa 314.393.626.467.611
une 314.475.625.510.616
limonnade 314.520.625.624.610
pour 314.633.630.679.615
entretenir 314.688.625.785.611
les 314.794.625.819.610
d 314.832.625.865.610
je 314.201.656.278.636
ions 314.201.656.278.636
du 314.289.651.315.636
ventre 314.322.652.393.641
elle 314.402.650.441.635
n 314.448.650.489.635
en 314.448.650.489.635
eut 314.498.649.528.639
pas 314.538.655.570.639
moins 314.579.648.637.634
une 314.647.648.681.639
fueur 314.690.649.741.633
utile 314.750.648.794.633
le 314.804.648.821.633
i 314.832.648.839.639
i 314.845.652.866.639
rut 314.229.675.256.660
jug 314.263.680.319.659
d 314.330.675.475.660
finitivement 314.330.675.475.660
le 314.482.673.500.658
4 314.526.676.551.663
par 314.560.678.593.663
une 314.602.672.638.663
fueur 314.646.672.698.657
critique 314.706.678.789.658
observation 314.290.710.582.695
lxxxvi 314.610.707.785.691
un 314.229.744.262.730
avocat 314.274.748.361.730
mort 314.373.744.418.735
ami 314.434.746.483.728
homme 314.495.741.571.727
bi 314.584.741.611.727
lieux 314.203.769.251.754
pituiteux 314.297.773.401.754
fatigu6 314.415.772.484.751
pr 314.501.771.610.750
c 314.501.771.610.750
dem 314.501.771.610.750
ment 314.202.792.252.782
d 314.262.792.316.777
une 314.262.792.316.777
toux 314.326.792.372.782
difficile 314.383.793.470.775
opini 314.482.794.582.774
ttre 314.482.794.582.774
fe 314.592.787.609.773
trouva 314.202.814.269.804
faifi 314.277.815.316.800
de 314.326.815.350.800
friffons 314.363.814.432.799
fi 314.441.813.453.798
rapprochds 314.464.817.588.796
ti 314.596.809.608.795
confid6rablcs 314.203.838.336.822
qu 314.349.844.392.823
il 314.349.844.392.823
fut 314.405.837.431.822
impoflible 314.444.841.544.819
de 314.556.834.579.819
le 314.591.833.608.819
rdchauffer 314.201.861.310.845
sa 314.320.861.344.846
fievre 314.353.861.410.846
prdluda 314.419.866.496.843
enfin 314.505.858.553.842
avec 314.561.858.608.847
a 321.317.070.335.055
n 321.349.070.363.060
n 321.379.070.392.060
e 321.435.070.446.060
77 321.476.075.552.061
9 321.732.076.768.062
tions 321.099.098.147.083
alvines 321.157.099.226.083
double 321.248.099.317.084
fecours 321.327.104.412.085
fans 321.422.100.460.085
lequel 321.473.106.535.085
peut 321.545.106.636.086
tre 321.545.106.636.086
les 321.646.100.672.086
exanth 321.683.101.771.087
mes 321.099.121.138.111
8 321.149.122.170.106
rexcr 321.183.122.290.107
tion 321.183.122.290.107
de 321.301.122.325.107
rautre 321.336.122.399.108
portion 321.410.128.483.110
de 321.493.124.516.109
rhumeur 321.528.128.629.109
par 321.638.130.671.115
la 321.680.124.697.109
peau 321.708.130.772.115
n 321.098.145.186.130
euffent 321.098.145.186.130
point 321.201.150.252.131
pris 321.264.150.300.131
une 321.312.145.348.136
qualit 321.357.151.425.131
critique 321.441.151.517.132
ou 321.532.147.556.138
d 321.570.147.673.132
cr 321.570.147.673.132
oire 321.570.147.673.132
ces 321.738.148.770.139
purgatifs 321.098.173.187.152
doux 321.194.171.256.153
le 321.262.167.279.153
petit 321.287.173.333.154
lait 321.341.172.384.153
la 321.390.168.407.154
caffe 321.413.169.461.154
aiguif6s 321.469.174.556.155
d 321.562.169.604.155
un 321.562.169.604.155
grain 321.610.175.673.156
precedes 321.680.176.769.157
d 321.097.191.140.176
un 321.097.191.140.176
6m 321.151.198.381.176
ticocatharstique 321.151.198.381.176
n 321.391.197.539.177
empschoient 321.391.197.539.177
point 321.548.197.600.178
d 321.607.193.696.177
ailleurs 321.607.193.696.177
l 321.703.201.769.180
rup 321.703.201.769.180
tion 321.097.214.136.200
de 321.145.215.168.199
fe 321.178.215.196.200
porter 321.207.221.269.205
la 321.299.216.316.201
peau 321.326.221.386.207
ni 321.393.215.412.202
de 321.421.215.445.201
prendre 321.455.221.532.200
fon 321.542.215.574.201
d 321.584.222.642.200
gr 321.584.222.642.200
de 321.653.216.677.202
matura 321.688.218.768.208
tion 321.096.238.142.224
les 321.161.238.196.224
v 321.212.240.329.224
ficatoires 321.212.240.329.224
ont 321.344.240.375.230
toujours 321.390.243.473.224
paru 321.486.244.531.229
utiles 321.545.243.611.224
furtout 321.624.240.701.224
npr 321.715.246.767.227
s 321.715.246.767.227
avoir 321.097.262.149.248
baign 321.159.268.227.247
le 321.238.263.256.249
malade 321.266.263.339.249
mais 321.361.263.405.249
le 321.415.262.432.248
quinquina 321.442.268.542.248
ne 321.553.263.576.254
fut 321.587.262.614.247
employ 321.625.269.715.249
qu 321.725.270.767.251
8 321.725.270.767.251
petite 321.095.290.153.271
dole 321.165.290.221.271
affoci6 321.230.286.297.271
msme 321.310.287.371.272
avec 321.385.287.432.277
des 321.444.286.476.271
herbes 321.489.286.555.271
laxatives 321.568.287.658.272
des 321.684.288.716.273
aci 321.729.289.767.275
dues 321.096.309.155.294
3 321.123.337.131.323
o 321.136.331.148.320
pendant 321.159.332.241.317
l 321.250.335.309.317
et 321.250.335.309.317
qui 321.317.338.349.318
fut 321.362.332.388.317
auffi 321.399.332.442.317
variable 321.453.332.534.318
qu 321.543.338.609.318
une 321.543.338.609.318
saifon 321.617.334.679.318
autora 321.690.335.766.320
hale 321.094.359.151.340
dans 321.164.356.241.341
rautomne 321.254.359.373.341
qui 321.387.361.419.342
fut 321.429.356.456.341
fort 321.469.356.505.341
fec 321.516.356.545.341
ces 321.576.356.607.347
m 321.619.357.688.342
mes 321.619.357.688.342
fievres 321.699.359.768.343
prenoient 321.093.383.190.365
une 321.204.379.238.370
nuance 321.252.379.323.370
diff 321.332.379.427.364
rente 321.332.379.427.364
qui 321.435.385.466.365
n 321.476.379.590.364
admettoit 321.476.379.590.364
abfolument 321.600.381.713.365
plus 321.724.387.764.367
le 321.094.402.111.387
quinquina 321.120.408.232.388
ni 321.242.402.260.389
rn 321.269.402.330.388
me 321.269.402.330.388
les 321.340.402.366.388
v6ficatoires 321.374.405.504.388
parce 321.511.407.567.393
qu 321.575.408.654.388
alors 321.575.408.654.388
les 321.665.404.694.389
d 321.701.409.767.389
jec 321.701.409.767.389
o 321.667.426.678.418
tions 321.094.425.141.411
6toient 321.156.425.226.410
plus 321.241.431.281.411
atrabilieufes 321.294.431.427.411
poiff 321.437.431.552.411
esou 321.437.431.552.411
vertes 321.563.426.623.415
p 321.653.432.665.418
rracees 321.679.433.767.418
parce 321.092.453.149.439
que 321.159.454.196.439
d 321.206.449.295.433
ailleurs 321.206.449.295.433
cette 321.306.449.355.439
humeur 321.365.449.442.434
bilieufe 321.449.449.523.434
d 321.532.454.636.434
gdn 321.532.454.636.434
r 321.532.454.636.434
e 321.532.454.636.434
portoit 321.647.455.716.437
fans 321.724.451.762.436
contredit 321.092.472.184.457
une 321.192.472.228.463
plus 321.238.477.278.457
grande 321.286.477.355.457
irritation 321.367.472.456.457
fur 321.465.472.493.457
les 321.505.471.530.457
membranes 321.542.473.656.458
intetina 321.668.475.763.459
les 321.091.495.117.480
il 321.147.495.159.481
s 321.171.501.199.481
y 321.171.501.199.481
pr 321.211.501.309.480
fentoit 321.211.501.309.480
une 321.321.495.356.486
difpofition 321.368.500.471.480
convulfive 321.484.495.590.479
contre 321.604.496.667.486
laquelle 321.681.503.761.482
les 321.091.518.117.503
d 321.125.524.225.504
layans 321.125.524.225.504
le 321.231.519.248.504
bain 321.258.518.300.504
les 321.337.519.362.504
minoratifs 321.370.518.470.503
places 321.477.523.539.504
i 321.547.518.558.504
propos 321.565.524.634.509
r 321.644.521.761.504
ufliffoient 321.644.521.761.504
rnieux 321.091.543.158.529
nous 321.172.543.225.528
avons 321.238.543.295.533
m 321.305.542.366.528
ne 321.305.542.366.528
obferv 321.376.545.464.527
fp 321.475.546.604.526
cialement 321.475.546.604.526
pendant 321.617.548.698.528
l 321.710.544.762.529
au 321.710.544.762.529
tomne 321.090.570.167.555
beaucoup 321.178.572.276.551
de 321.288.566.311.551
maladies 321.323.565.410.551
de 321.421.565.445.550
la 321.457.565.474.550
claffe 321.484.565.544.550
des 321.554.565.586.550
convulfivesner 321.598.567.760.551
veufes 321.090.589.154.574
avec 321.167.589.213.580
douleur 321.224.589.312.574
elles 321.319.589.362.574
pr 321.373.594.494.573
fentoient 321.373.594.494.573
rappareil 321.504.593.597.573
des 321.605.588.637.573
fievres 321.647.590.714.574
rail 321.722.590.763.576
liaires 321.090.616.162.598
fe 321.199.612.217.598
paff0ient 321.227.618.316.597
fans 321.326.612.365.597
qu 321.372.617.415.597
il 321.372.617.415.597
fe 321.422.611.440.597
fit 321.450.611.472.596
d 321.480.617.596.596
ruption 321.480.617.596.596
plut6t 321.604.617.665.597
par 321.675.618.708.604
folu 321.715.614.765.598
tion 321.089.636.128.622
lente 321.136.635.185.621
que 321.192.641.229.626
par 321.236.641.269.627
des 321.274.636.306.621
jugemens 321.314.641.409.621
d 321.415.636.490.620
cid 321.415.636.490.620
s 321.415.636.490.620
leur 321.508.635.547.620
cours 321.554.636.609.625
ordinaire 321.616.637.707.621
6toit 321.713.638.764.622
de 321.089.659.113.644
trois 321.122.659.165.645
ou 321.173.659.198.649
quatre 321.205.664.270.649
fept6naires 321.279.664.395.644
iil 321.422.696.478.681
milliaire 321.380.757.475.741
nous 321.113.795.167.781
plaqons 321.176.801.251.781
dans 321.258.795.303.780
notre 321.311.795.363.784
confiitution 321.370.795.495.779
mixte 321.500.795.556.781
deux 321.563.796.613.781
maladies 321.619.795.705.779
aux 321.713.795.762.785
quelles 321.087.825.157.804
la 321.168.818.186.804
plupart 321.195.823.266.804
des 321.276.818.308.804
auteurs 321.316.818.394.804
aflignent 321.400.823.487.803
une 321.497.818.532.809
conttitution 321.541.818.665.803
propre 321.676.824.756.808
qui 321.087.848.120.828
doit 321.124.842.164.827
fans 321.169.842.208.827
doute 321.213.841.269.827
leur 321.276.842.315.827
appartenir 321.320.847.423.827
effentiellement 321.428.842.583.827
ce 321.591.841.620.826
n 321.625.841.669.826
eff 321.625.841.669.826
point 321.674.846.726.827
ici 321.733.842.758.828
zzzz 321.501.862.568.847
z 321.599.861.610.852
2 321.624.861.635.852
p 333.273.070.288.055
r 333.303.070.317.059
t 333.384.071.396.061
e 333.412.071.423.061
m 333.439.071.454.061
s 333.497.071.505.060
e 333.566.070.577.060
i77 333.608.075.651.061
9 333.770.075.805.061
des 333.141.098.174.083
pluies 333.187.104.245.084
froides 333.256.103.337.084
ou 333.351.100.375.091
du 333.384.100.408.086
nord 333.417.100.470.085
ouefi 333.495.100.554.084
avec 333.566.100.612.090
des 333.622.099.654.084
neiges 333.666.105.741.084
qu 333.753.105.809.085
oa 333.753.105.809.085
avoit 333.141.122.194.108
vu 333.204.123.229.114
dominer 333.241.122.324.108
mutuellement 333.338.123.475.109
fous 333.487.124.527.109
le 333.540.124.556.109
signe 333.569.129.625.109
du 333.639.123.664.108
verfeau 333.677.126.771.108
ne 333.785.123.808.114
furentils 333.142.145.231.130
pas 333.243.150.275.136
remplac 333.287.150.388.131
s 333.287.150.388.131
de 333.402.146.425.131
nouveau 333.435.146.521.137
par 333.532.151.564.137
les 333.577.146.603.132
vents 333.617.146.669.136
de 333.679.146.703.131
sud 333.715.149.765.131
qui 333.776.152.808.133
nous 333.140.167.187.159
donnerent 333.196.168.297.154
en 333.305.168.328.159
f 333.341.169.416.154
vrier 333.341.169.416.154
une 333.423.169.458.159
saifon 333.469.169.530.154
vraiment 333.539.169.627.156
printaniere 333.636.173.760.155
tan 333.768.169.808.160
dis 333.140.191.167.176
que 333.177.197.213.183
le 333.226.191.243.177
mois 333.254.192.300.178
de 333.312.191.336.177
mars 333.350.192.400.177
refia 333.412.192.459.177
fec 333.470.192.499.177
ffoid 333.532.191.580.177
au 333.595.191.618.182
commencement 333.630.193.789.183
chaud 333.140.214.202.199
vers 333.213.215.254.206
l 333.265.221.384.201
equinoxe 333.265.221.384.201
avec 333.391.216.437.206
une 333.443.216.478.206
nouvelle 333.486.216.571.201
ration 333.579.215.644.200
de 333.652.215.675.200
vents 333.685.215.737.205
d 333.745.219.807.201
et 333.745.219.807.201
qui 333.140.243.184.223
rnontant 333.193.238.275.228
peu 333.287.244.323.229
h 333.331.238.341.225
peu 333.350.244.385.229
vers 333.397.239.438.229
le 333.450.239.466.225
nord 333.477.242.545.224
rendirent 333.555.239.645.224
le 333.654.238.671.224
mois 333.681.238.727.224
d 333.737.239.806.224
avril 333.737.239.806.224
affez 333.141.261.189.246
t 333.197.265.238.247
c 333.197.265.238.247
quoiqu 333.243.268.343.248
on 333.243.268.343.248
vlt 333.348.262.375.248
encore 333.383.262.450.253
tornber 333.458.262.529.248
de 333.536.262.559.246
petites 333.566.267.632.247
pluies 333.637.267.694.247
aux 333.702.261.737.252
heures 333.742.261.807.246
oh 333.140.284.165.270
les 333.171.284.196.270
vents 333.202.284.254.274
defcendoient 333.260.285.389.270
au 333.395.285.418.276
midi 333.423.285.482.270
ainfi 333.490.285.538.270
l 333.543.285.653.270
acrirnonie 333.543.285.653.270
bilieufe 333.657.288.737.270
qui 333.741.290.771.271
s 333.778.285.808.271
toit 333.140.307.174.294
d 333.183.313.300.292
veloppde 333.183.313.300.292
fur 333.305.308.333.293
la 333.338.308.355.294
fin 333.364.308.389.293
de 333.397.309.420.294
l 333.426.309.471.294
et6 333.426.309.471.294
x 333.481.309.487.300
77 333.492.312.517.300
z 333.521.312.543.299
l 333.583.313.731.293
paifliffernent 333.583.313.731.293
atrabi 333.742.308.809.294
lieux 333.138.334.199.316
ou 333.207.331.231.322
l 333.239.331.351.316
acrirnonie 333.239.331.351.316
de 333.355.331.378.317
la 333.384.331.401.317
bile 333.407.332.443.317
brune 333.448.332.505.317
verd 333.541.335.637.317
tre 333.541.335.637.317
qui 333.644.337.674.317
lui 333.680.331.704.317
avoit 333.714.331.765.317
fuc 333.772.331.810.317
c 333.140.354.187.339
d6 333.140.354.187.339
ne 333.197.354.220.345
furent 333.229.354.288.339
point 333.295.359.346.340
d 333.356.359.454.340
ruites 333.356.359.454.340
ne 333.462.355.485.346
furent 333.495.355.554.340
point 333.563.361.613.341
chang6es 333.627.360.719.340
pendant 333.728.360.808.340
un 333.138.377.162.368
hiver 333.171.377.228.362
qui 333.237.383.267.363
fur 333.278.377.304.362
propre 333.315.383.382.368
t 333.392.377.403.364
les 333.414.378.441.364
augmenter 333.450.384.563.368
ces 333.163.400.201.386
pr 333.213.406.342.386
liminaires 333.213.406.342.386
une 333.353.401.389.391
lois 333.403.401.437.386
bien 333.449.401.491.386
entendus 333.504.405.605.386
nou 333.614.401.659.392
allons 333.671.401.727.386
ddcrire 333.737.401.808.386
cette 333.137.423.186.413
confiitution 333.191.424.314.408
dans 333.321.424.366.409
tous 333.369.424.410.414
fes 333.414.424.440.410
dsgt 333.444.430.511.409
s 333.444.430.511.409
fous 333.542.424.582.410
fes 333.587.424.613.409
diffdrens 333.618.425.703.410
rapports 333.710.430.799.415
i 333.163.446.177.432
d6s 333.191.446.230.432
les 333.240.446.265.432
premieres 333.276.452.375.433
chaleurs 333.385.447.468.432
de 333.477.448.500.433
fdvrier 333.510.448.584.433
plufieurs 333.595.453.680.433
de 333.692.447.715.433
nos 333.724.447.756.438
ha 333.768.448.807.433
bitans 333.136.470.195.456
tornberent 333.206.470.309.455
apople 333.324.476.477.455
iques 333.324.476.477.455
ou 333.489.471.514.462
furent 333.524.471.583.456
attaquds 333.595.476.677.456
d 333.690.471.805.456
affe 333.690.471.805.456
ions 333.690.471.805.456
cornateufes 333.136.496.262.479
de 333.271.493.295.479
mouvernens 333.305.494.425.484
pileptiques 333.436.499.556.479
de 333.598.494.622.479
com 333.632.494.747.479
ulfions 333.632.494.747.479
fubi 333.757.495.805.480
tes 333.136.517.163.507
qui 333.174.522.205.503
les 333.216.517.242.503
tuoient 333.251.517.321.503
inopin6rnent 333.332.523.462.502
on 333.476.517.509.502
en 333.517.517.540.508
vit 333.550.516.577.503
tomber 333.586.517.658.502
dans 333.671.517.715.502
les 333.728.517.753.503
rues 333.764.518.804.508
rnourir 333.169.540.237.526
t 333.247.539.257.526
la 333.267.540.284.526
place 333.292.545.352.525
d 333.364.540.449.526
autres 333.364.540.449.526
furent 333.461.540.519.525
frappfis 333.531.545.604.524
comrne 333.614.540.686.530
d 333.700.540.742.525
un 333.700.540.742.525
coup 333.755.547.805.532
de 333.135.564.159.549
foudre 333.167.564.232.548
en 333.244.563.267.554
quittant 333.275.569.353.549
la 333.363.562.381.548
table 333.390.567.452.548
rnoururent 333.493.563.597.553
en 333.609.562.631.553
peu 333.639.568.675.553
d 333.683.565.772.548
heures 333.683.565.772.548
ils 333.783.565.805.551
n 333.134.587.184.572
ont 333.134.587.184.572
point 333.193.592.244.573
re 333.256.591.300.578
u 333.256.591.300.578
les 333.309.587.335.572
fecours 333.346.587.418.572
de 333.428.587.451.572
l 333.463.589.521.572
art 333.463.589.521.572
nous 333.565.585.611.576
n 333.621.586.661.572
en 333.621.586.661.572
pouvons 333.673.592.757.577
rien 333.767.588.805.574
dire 333.134.610.172.596
de 333.181.610.204.596
plus 333.212.616.258.596
mais 333.267.610.316.596
beaucoup 333.326.615.424.596
d 333.430.610.507.595
autres 333.430.610.507.595
fe 333.517.609.534.594
font 333.542.609.581.595
trouv6sfrapp 333.587.615.742.594
s 333.587.615.742.594
d 333.751.611.805.596
une 333.751.611.805.596
fecouffe 333.134.633.214.618
violente 333.226.636.322.619
font 333.362.633.401.619
tornb 333.412.633.485.618
s 333.412.633.485.618
en 333.495.632.518.623
fyncope 333.528.638.610.617
fans 333.623.633.661.618
avoir 333.670.633.722.620
reffenti 333.734.634.805.618
de 333.134.657.158.643
douleur 333.169.657.252.642
la 333.262.656.288.642
plupart 333.299.662.370.642
revenoient 333.378.656.484.642
trspromptement 333.493.661.670.641
de 333.682.656.706.642
cet 333.713.657.743.647
fans 333.133.680.173.665
aucunes 333.181.680.260.670
traces 333.271.680.330.670
de 333.341.679.364.664
maladie 333.372.679.456.665
cependant 333.464.684.574.664
il 333.583.679.595.665
y 333.605.684.619.670
en 333.630.680.653.670
eut 333.665.680.695.670
beaucoup 333.705.686.803.665
qui 333.134.710.166.690
fe 333.174.703.191.688
plaignirent 333.202.709.312.688
enfuite 333.321.702.389.688
de 333.399.702.423.688
douleurs 333.434.702.519.687
de 333.561.702.584.687
morfus 333.596.708.665.688
l 333.698.707.802.688
ef 333.698.707.802.688
omac 333.698.707.802.688
de 333.133.727.157.713
coliques 333.175.732.257.712
ceuxci 333.321.726.394.711
ne 333.405.726.427.716
furent 333.440.726.498.710
gu 333.513.731.573.711
ris 333.513.731.573.711
qu 333.585.732.668.712
aprs 333.585.732.668.712
avoir 333.681.727.732.713
large 333.742.731.801.712
ment 333.133.751.183.741
vorni 333.199.750.251.735
des 333.262.749.294.735
glaires 333.305.755.371.735
de 333.412.749.436.735
la 333.446.749.464.735
pituite 333.476.754.556.735
ouapr 333.572.754.661.735
s 333.572.754.661.735
une 333.672.750.708.741
diarrh6e 333.716.749.799.735
galernent 333.131.780.236.760
fpontan 333.247.778.353.758
e 333.247.778.353.758
ce 333.370.772.398.757
premier 333.415.778.494.758
rnouvernent 333.507.772.626.763
de 333.638.773.661.758
i 333.674.772.760.758
humeur 333.674.772.760.758
fur 333.772.772.799.757
encore 333.133.798.199.788
thivi 333.209.797.254.783
de 333.266.797.290.782
catarrhes 333.306.797.398.782
fougueux 333.410.802.505.782
fuffocans 333.551.795.640.780
chez 333.651.795.696.781
les 333.710.795.735.780
vieil 333.746.796.799.781
lards 333.133.820.180.806
qui 333.212.825.244.806
toient 333.261.820.330.806
enlev 333.345.820.420.805
s 333.345.820.420.805
brufquernent 333.431.824.558.804
tandis 333.590.818.647.804
que 333.659.822.695.808
les 333.705.818.730.804
rnoins 333.740.820.799.805
gfis 333.132.850.177.829
d 333.189.847.303.828
entr 333.189.847.303.828
eux 333.189.847.303.828
ou 333.319.843.344.833
les 333.354.843.380.828
plus 333.392.848.432.829
robufies 333.443.842.525.827
toient 333.557.842.625.827
fatigues 333.639.846.718.826
de 333.728.842.751.827
frd 333.762.843.799.828
l 333.817.479.884.465
epid 333.817.479.884.465
m 333.817.479.884.465
rentia 333.816.490.864.480
9z6 338.189.103.229.084
fat 338.256.097.527.079
ssep 338.256.097.527.079
ripneumoyle 338.256.097.527.079
pid 338.538.096.672.079
mique 338.538.096.672.079
a 338.681.093.694.084
roue 338.702.095.778.080
pour 338.189.132.238.117
combattre 338.245.126.348.110
cette 338.356.122.405.112
maladie 338.413.126.504.108
pendant 338.512.128.592.108
la 338.599.122.618.108
vigueur 338.624.128.702.108
de 338.710.123.733.108
l 338.740.128.847.108
epid 338.740.128.847.108
mle 338.740.128.847.108
11 338.191.150.205.136
falloit 338.217.149.290.133
thns 338.300.145.339.131
doute 338.351.148.422.130
conferrer 338.433.146.531.130
le 338.541.146.559.131
fang 338.570.152.613.131
comme 338.624.147.698.137
la 338.709.147.728.132
fource 338.738.146.801.131
de 338.811.146.834.131
la 338.843.146.861.131
vie 338.191.173.237.157
foutenir 338.287.169.367.154
les 338.382.169.408.154
forces 338.423.169.484.154
vitales 338.498.174.580.155
pr 338.595.176.656.156
es 338.595.176.656.156
fuffoquer 338.695.176.787.155
mais 338.815.170.861.155
au 338.190.194.235.179
devoiron 338.249.192.349.178
foulager 338.362.198.447.177
promptement 338.461.199.597.184
les 338.613.194.640.180
poumons 338.655.200.745.184
engou 338.779.199.861.179
d 338.192.217.246.202
une 338.192.217.246.202
mucofit6 338.256.215.344.200
ge 338.356.221.379.206
atmeufeputnde 338.388.222.554.202
effe 338.565.218.706.202
ivement 338.565.218.706.202
le 338.714.218.731.204
fang 338.739.223.783.203
qu 338.790.223.845.203
on 338.790.223.845.203
a 338.851.217.862.207
r6pandu 338.193.246.277.224
ne 338.291.239.315.229
pr6fentoit 338.330.244.428.224
que 338.441.245.478.231
quelques 338.493.245.582.226
riles 338.597.240.647.225
de 338.663.240.686.226
globules 338.699.246.783.226
rouges 338.796.245.862.230
clans 338.194.263.240.248
un 338.249.262.274.254
coa 338.283.267.388.247
ulum 338.283.267.388.247
en 338.396.262.419.253
confirance 338.429.263.541.248
de 338.552.263.575.248
gel6e 338.585.268.639.248
verd 338.648.263.732.248
tre 338.648.263.732.248
l 338.784.263.863.248
corce 338.784.263.863.248
de 338.194.287.219.271
cette 338.234.287.284.276
mucofit 338.300.285.390.270
g 338.405.291.516.271
latineufe 338.405.291.516.271
fe 338.529.286.547.271
d 338.559.287.650.272
chiroit 338.559.287.650.272
tr 338.663.287.792.272
saif 338.663.287.792.272
ment 338.663.287.792.272
c 338.823.287.865.272
e 338.823.287.865.272
pourquoi 338.196.316.290.295
quelque 338.299.315.380.294
peu 338.391.315.428.299
de 338.438.309.462.294
fang 338.471.316.516.294
qu 338.525.316.581.295
on 338.525.316.581.295
pfit 338.592.316.624.296
tirer 338.634.314.688.297
la 338.699.310.716.295
diffolution 338.726.310.830.295
de 338.841.310.865.295
t 338.195.334.222.319
s 338.195.334.222.319
principes 338.232.339.324.319
s 338.332.333.435.318
enfuivoit 338.332.333.435.318
tr 338.443.340.615.319
srapidement 338.443.340.615.319
la 338.650.335.668.320
gangrene 338.678.340.770.325
s 338.780.334.864.319
ablif 338.780.334.864.319
foit 338.195.357.230.342
en 338.238.357.260.348
peu 338.270.362.307.347
d 338.315.357.405.342
heures 338.315.357.405.342
on 338.414.357.446.342
rem 338.455.358.552.343
dioit 338.455.358.552.343
fingulierement 338.561.364.705.343
l 338.730.364.865.344
engouement 338.730.364.865.344
du 338.197.381.222.366
poumon 338.232.386.329.371
ffitil 338.337.380.387.365
idiopathique 338.397.388.525.366
ou 338.533.382.557.372
fimplement 338.566.387.678.367
fympathique 338.686.387.826.366
par 338.833.386.866.372
un 338.197.404.223.395
vomitif 338.232.404.310.389
ou 338.319.404.343.394
un 338.354.404.379.395
m 338.389.411.619.389
icocathar 338.389.411.619.389
ique 338.389.411.619.389
qui 338.628.411.672.391
nonfeulement 338.682.405.825.390
d 338.834.404.866.390
barraffoit 338.198.428.294.413
les 338.300.428.326.413
premieres 338.332.434.431.414
voies 338.437.428.489.414
d 338.495.434.611.414
impuret 338.495.434.611.414
nidoreufes 338.617.429.720.413
d 338.752.428.805.413
une 338.752.428.805.413
caco 338.811.428.866.418
chylie 338.199.457.263.437
putride 338.272.457.355.436
d 338.362.452.405.436
oh 338.362.452.405.436
pouvoit 338.411.457.489.438
s 338.497.452.534.438
en 338.497.452.534.438
fuivre 338.541.452.599.438
fympathiquement 338.608.458.785.438
le 338.792.452.809.437
r 338.819.452.866.437
ta 338.819.452.866.437
bliffement 338.199.476.303.460
de 338.308.476.332.461
la 338.338.475.356.460
circulation 338.362.476.470.461
darts 338.475.476.519.461
les 338.525.476.550.461
poumons 338.559.481.649.466
car 338.667.480.710.463
nous 338.717.476.763.467
avons 338.771.475.826.466
des 338.834.475.866.460
preuves 338.198.505.280.489
convain 338.290.504.448.485
antes 338.290.504.448.485
que 338.457.505.493.490
la 338.502.500.520.485
bile 338.531.500.566.485
d 338.575.506.679.485
g 338.575.506.679.485
e 338.575.506.679.485
ou 338.689.500.714.491
un 338.718.500.743.490
corps 338.752.505.805.490
ran 338.812.499.867.485
ger 338.199.529.246.514
capable 338.256.529.335.508
d 338.345.523.421.507
irriter 338.345.523.421.507
l 338.430.523.524.508
et 338.430.523.524.508
omac 338.430.523.524.508
les 338.561.524.586.509
inte 338.597.527.688.508
ins 338.597.527.688.508
g 338.697.529.757.508
e 338.697.529.757.508
r 338.765.522.838.508
recit 338.765.522.838.508
fuffoque 338.198.553.284.532
le 338.294.547.311.532
mouvement 338.321.546.441.536
de 338.450.547.473.532
la 338.483.547.501.532
refpiration 338.510.552.615.532
mais 338.650.547.694.532
encore 338.703.546.771.537
ce 338.781.546.803.537
m 338.812.545.869.531
di 338.812.545.869.531
cament 338.199.571.274.560
procuroit 338.285.576.391.556
par 338.398.575.432.561
d 338.440.570.511.555
utiles 338.440.570.511.555
fecouffes 338.518.573.620.555
plus 338.629.575.670.556
de 338.678.570.701.555
teflon 338.709.570.771.554
l 338.796.569.869.554
a 338.796.569.869.554
ion 338.796.569.869.554
vitale 338.199.594.256.579
engourdie 338.268.599.376.578
on 338.388.592.420.578
appliquoit 338.432.599.534.578
promptement 338.546.599.681.583
fur 338.692.593.719.578
le 338.731.593.748.578
point 338.759.598.810.578
dou 338.821.592.867.577
loureux 338.199.618.278.603
un 338.290.617.314.608
rimulant 338.330.620.432.601
capable 338.444.622.522.602
d 338.536.617.611.602
irriter 338.536.617.611.602
la 338.626.617.643.602
peau 338.657.622.720.607
ainfi 338.736.616.777.601
que 338.792.621.827.606
les 338.842.616.867.600
cantharides 338.200.641.327.625
les 338.336.640.362.626
b 338.373.646.474.626
chiques 338.373.646.474.626
adouciflhns 338.486.640.599.625
oient 338.610.639.678.625
remplac 338.689.644.790.624
ici 338.801.638.825.624
par 338.835.644.868.629
l 338.198.670.324.649
hydromel 338.198.670.324.649
l 338.335.669.423.648
oxymel 338.335.669.423.648
fcillitique 338.434.669.541.648
l 338.551.662.638.647
infufion 338.551.662.638.647
des 338.647.663.678.647
quatre 338.686.668.750.652
fleurs 338.758.661.812.647
pec 338.824.667.869.652
torales 338.199.691.281.673
celles 338.291.687.347.672
de 338.359.687.383.672
fure 338.397.687.461.672
au 338.397.687.461.672
d 338.504.692.607.671
hyffope 338.504.692.607.671
mais 338.622.686.672.672
il 338.686.685.699.671
oit 338.711.685.757.671
n 338.771.685.870.670
ceflhire 338.771.685.870.670
ffune 338.200.712.254.696
grande 338.268.716.338.695
a 338.352.710.427.695
ivit 338.352.710.427.695
dans 338.439.710.484.695
l 338.494.716.631.695
application 338.494.716.631.695
darts 338.641.709.686.695
l 338.697.715.796.694
propos 338.697.715.796.694
de 338.806.709.829.694
ces 338.840.709.870.699
t 338.201.736.274.720
cours 338.201.736.274.720
un 338.295.733.319.724
jour 338.331.738.372.719
de 338.381.734.405.719
retard 338.415.734.476.719
perdoit 338.487.739.560.718
tout 338.571.733.611.723
abfolument 338.621.736.745.718
au 338.755.733.778.724
lieu 338.789.732.824.718
que 338.835.738.871.723
par 338.203.765.236.750
leur 338.247.758.285.744
moyen 338.295.763.376.747
le 338.385.757.402.743
pouls 338.415.763.468.743
une 338.480.757.515.748
fois 338.527.757.562.742
ranim 338.573.760.655.742
le 338.663.756.680.741
point 338.692.761.744.742
douloureux 338.756.755.871.740
adouci 338.202.785.283.768
la 338.288.782.306.767
nature 338.310.782.380.766
commenqoit 338.389.785.514.766
bient6t 338.521.780.593.766
op 338.615.784.680.765
er 338.615.784.680.765
d 338.687.779.801.763
heureufes 338.687.779.801.763
crifes 338.808.782.870.763
mais 338.202.806.248.793
douces 338.256.806.325.791
fans 338.360.804.399.790
aucun 338.407.804.467.794
trouble 338.476.803.548.788
important 338.558.807.663.788
tel 338.229.829.267.814
fut 338.277.829.305.814
au 338.317.828.360.813
la 338.371.828.389.813
m 338.400.827.487.811
hode 338.400.827.487.811
de 338.500.826.523.811
traitement 338.536.826.639.812
qui 338.651.831.683.811
r 338.694.825.753.809
u 338.694.825.753.809
t 338.694.825.753.809
dans 338.763.825.808.809
notre 338.819.826.871.814
h6pital 338.202.858.292.837
o 338.302.852.327.839
nous 338.337.852.382.842
faifions 338.393.851.464.836
appliquer 338.475.855.570.834
de 338.580.849.603.834
larges 338.614.855.674.834
v 338.685.848.802.833
ficatoires 338.685.848.802.833
d 338.812.848.844.833
s 338.812.848.844.833
le 338.854.848.871.834
d 338.200.876.260.861
but 338.200.876.260.861
de 338.267.875.290.860
la 338.299.875.317.860
maladie 338.326.875.405.860
ce 338.425.875.446.865
m 338.456.874.516.859
me 338.456.874.516.859
plan 338.525.878.568.858
de 338.576.873.599.858
curation 338.608.873.691.858
rfiunt 338.699.872.758.857
finguliere 338.767.878.871.856
pleur 365.175.069.303.052
sies 365.175.069.303.052
r 365.317.069.442.053
gnantes 365.317.069.442.053
au 365.455.068.483.058
pr 365.495.068.616.053
remps 365.495.068.616.053
de 365.627.068.655.057
177 365.666.073.721.059
9 365.744.073.780.058
i 365.744.073.780.058
ic 365.116.096.134.081
nordoucl 365.146.097.270.081
ils 365.278.100.311.083
nous 365.323.097.368.088
procurcrcnt 365.380.103.498.088
pendant 365.511.103.591.083
quclques 365.600.104.688.083
jours 365.699.101.747.083
un 365.759.097.783.088
froid 365.117.120.166.104
vif 365.175.120.205.105
re 365.244.126.300.103
avec 365.310.120.357.111
des 365.367.120.400.106
neiges 365.410.126.473.107
de 365.511.121.534.106
la 365.546.121.563.107
gr 365.574.127.624.106
le 365.574.127.624.106
h 365.650.120.661.107
l 365.672.120.747.105
int 365.672.120.747.105
ant 365.672.120.747.105
les 365.758.120.783.105
rhumes 365.117.146.203.128
les 365.212.143.238.128
catarrhes 365.249.143.341.128
fe 365.353.142.370.128
multiplierent 365.382.147.511.128
exce 365.523.147.677.129
vement 365.523.147.677.129
porte 365.722.149.784.133
rent 365.118.166.157.157
leur 365.171.166.210.152
invafion 365.225.166.307.150
plus 365.321.171.361.150
particulierement 365.376.171.542.150
fur 365.557.166.584.152
les 365.600.166.625.152
enfans 365.640.166.702.151
qut 365.715.172.746.158
en 365.760.166.783.157
furent 365.118.189.177.174
accabl6s 365.188.189.273.173
leur 365.296.188.335.174
cara 365.344.189.437.173
ere 365.344.189.437.173
principal 365.447.194.535.174
d 365.545.194.645.174
pendoit 365.545.194.645.174
de 365.655.189.678.174
rengoue 365.689.195.784.175
ment 365.117.212.168.202
des 365.176.212.208.197
fucs 365.216.212.255.197
nourriciers 365.265.212.373.197
qui 365.382.218.414.198
furchargeoient 365.423.218.572.197
rekomac 365.580.212.673.197
la 365.709.212.726.198
t 365.735.213.771.199
te 365.735.213.771.199
il 365.118.235.131.221
thlloit 365.142.235.200.220
les 365.213.235.238.221
r 365.251.235.335.220
foudre 365.251.235.335.220
avec 365.347.235.394.226
les 365.406.236.432.221
aqueux 365.446.242.534.227
l 365.546.242.659.221
gerement 365.546.242.659.221
diaphor 365.673.241.785.221
ti 365.673.241.785.221
ques 365.120.264.177.249
les 365.221.259.247.244
emporter 365.259.264.364.249
ou 365.375.259.399.250
plut6t 365.412.264.472.244
les 365.481.259.507.244
laiffer 365.519.259.577.244
fe 365.589.260.607.245
r 365.620.259.704.244
foudre 365.620.259.704.244
par 365.718.264.751.250
de 365.761.259.785.244
douces 365.121.281.191.266
moiteurs 365.202.285.301.268
apr 365.312.287.363.267
s 365.312.287.363.267
avoir 365.373.282.425.268
d 365.433.283.535.268
barraff 365.433.283.535.268
les 365.545.283.570.268
premieres 365.581.288.677.269
voles 365.688.283.746.268
mais 365.146.304.196.290
la 365.206.304.224.290
lune 365.233.304.284.290
de 365.295.305.318.289
mars 365.330.305.381.290
continuant 365.393.306.499.291
d 365.510.306.565.291
etre 365.510.306.565.291
fioide 365.575.309.646.291
avec 365.654.306.700.296
le 365.713.306.729.291
vent 365.741.306.785.296
de 365.120.327.144.313
nordeff 365.157.331.263.312
les 365.272.328.298.312
mois 365.309.328.355.315
d 365.365.329.435.314
avril 365.365.329.435.314
de 365.475.329.498.315
mai 365.509.329.549.314
pr 365.559.335.660.315
i 365.559.335.660.315
ntant 365.559.335.660.315
une 365.670.329.705.320
grande 365.716.334.785.314
l 365.121.355.234.336
chereffe 365.121.355.234.336
prolong 365.242.357.344.337
e 365.242.357.344.337
jui 365.355.357.434.337
u 365.355.357.434.337
en 365.355.357.434.337
juin 365.442.356.496.337
nous 365.505.353.551.343
re 365.562.357.645.338
fimes 365.562.357.645.338
les 365.655.353.680.338
pleur 365.690.358.787.337
fies 365.690.358.787.337
intercurrentes 365.121.379.275.360
c 365.287.379.405.360
er 365.287.379.405.360
dire 365.287.379.405.360
qui 365.416.381.448.361
nous 365.464.376.509.366
font 365.524.376.563.361
ordinaires 365.580.376.678.361
dans 365.694.376.738.361
nos 365.753.375.787.365
printemps 365.122.404.225.383
froids 365.237.398.299.383
i 365.197.433.211.418
pleurgj 365.222.438.320.418
es 365.222.438.320.418
intercurrentes 365.330.434.464.419
au 365.475.434.498.425
mois 365.509.434.554.419
d 365.566.433.642.419
avrll 365.566.433.642.419
t 365.650.433.657.424
yys 365.661.438.713.421
cellesci 365.148.468.239.452
diff6roient 365.249.467.353.453
beaucoup 365.363.474.461.453
de 365.469.468.492.453
celles 365.502.469.557.454
de 365.566.468.589.453
1773 365.600.472.661.459
qu 365.668.474.735.454
une 365.668.474.735.454
acri 365.745.468.788.453
monie 365.121.491.183.477
atrabilieufeputride 365.199.496.392.475
gitbit 365.408.490.466.475
tourner 365.480.491.554.481
promptement 365.568.496.703.480
vers 365.715.491.756.481
la 365.770.491.788.476
gangrene 365.121.520.216.505
i 365.224.517.230.507
au 365.240.514.263.504
lieu 365.275.514.310.499
que 365.322.520.358.504
les 365.369.514.395.499
pieur6fies 365.407.514.505.499
de 365.517.514.541.499
775 365.565.519.615.505
fucc 365.623.514.721.499
dant 365.623.514.721.499
i 365.731.514.742.500
une 365.753.514.789.504
vraie 365.121.538.172.523
cont 365.181.537.306.522
itution 365.181.537.306.522
bilieufe 365.315.541.404.522
mais 365.416.537.461.523
dans 365.471.536.516.521
une 365.529.537.564.527
intemp 365.577.542.684.522
rie 365.577.542.684.522
froide 365.697.537.755.522
feche 365.120.564.189.545
conferverent 365.200.561.328.546
le 365.336.560.353.546
double 365.363.560.431.545
cara 365.441.560.534.544
ere 365.441.560.534.544
de 365.544.559.567.544
bilieufescatarrhales 365.577.560.788.545
plus 365.120.590.161.570
qu 365.171.590.350.570
inflammatoires 365.171.590.350.570
cependant 365.374.589.477.569
ces 365.489.583.520.573
deux 365.529.583.577.568
dernieres 365.584.583.675.568
complica 365.686.589.787.569
tions 365.120.607.168.593
pouvoient 365.176.613.278.593
dtre 365.286.607.323.593
relatives 365.332.608.416.592
aux 365.427.607.462.597
temp6ramens 365.471.611.616.592
varier 365.651.607.710.592
fuivant 365.717.607.788.592
quelques 365.121.636.210.616
circont 365.219.631.353.616
ances 365.219.631.353.616
acceffoires 365.362.631.470.615
dies 365.490.629.533.614
d6butoient 365.541.629.648.614
par 365.657.635.688.620
le 365.696.630.713.615
vomif 365.721.630.788.615
fement 365.121.657.204.639
auquel 365.217.659.283.639
fucc 365.296.653.389.638
doit 365.296.653.389.638
t 365.401.652.412.640
rinfiant 365.422.653.498.638
le 365.511.652.527.638
point 365.541.658.592.638
de 365.604.653.627.638
c6t6 365.639.653.688.638
un 365.699.653.729.639
petit 365.740.658.787.639
hombre 365.121.677.198.662
d 365.209.677.360.661
obfervations 365.209.677.360.661
fuffirapour 365.369.681.483.661
les 365.491.676.517.661
peindre 365.526.682.600.661
les 365.637.677.663.662
diff6rencier 365.671.677.787.662
de 365.120.700.144.685
celles 365.154.700.209.685
qui 365.217.706.249.686
furett 365.259.700.318.685
gangr6neufes 365.329.705.462.684
dans 365.470.699.514.684
la 365.524.699.541.685
mdme 365.550.699.611.685
saifon 365.620.703.692.685
en 365.703.701.725.691
773 365.746.705.782.691
en 365.151.724.173.714
1778 365.183.728.245.710
ainfi 365.254.724.297.708
que 365.306.729.342.714
pour 365.352.728.399.714
en 365.409.723.431.714
indiquer 365.441.728.524.707
le 365.533.723.550.708
traitemenr 365.561.724.669.709
obs 365.244.759.533.743
ervation 365.244.759.533.743
xcix 365.558.759.669.742
la 365.149.793.177.778
femme 365.190.793.258.778
petit 365.271.796.332.779
gde 365.344.798.391.778
de 365.405.793.428.778
56 365.443.798.466.779
ans 365.480.795.528.783
rubiconde 365.122.816.223.801
pl6thorique 365.272.821.404.801
commen 365.419.820.528.805
a 365.419.820.528.805
par 365.122.846.156.830
vomit 365.168.839.229.824
fpontan6ment 365.242.845.380.823
beaucoup 365.394.844.491.824
de 365.503.838.526.824
l 381.203.088.215.078
a 381.230.088.242.078
grippe 381.270.089.418.073
lb 381.447.088.458.073
p 381.473.089.484.079
i 381.500.089.507.079
d 381.522.089.537.079
1 381.552.087.563.073
m 381.578.088.593.078
i 381.609.089.616.079
q 381.631.092.646.078
u 381.661.088.674.078
e 381.690.088.708.078
969 381.748.093.787.075
lente 381.116.117.165.102
douleur 381.179.118.257.102
dans 381.269.118.313.103
le 381.325.118.343.103
front 381.354.118.402.103
qui 381.434.124.465.104
fut 381.478.118.505.103
fuivie 381.518.118.575.103
de 381.590.118.613.103
pefanteur 381.625.123.720.103
de 381.732.117.755.103
la 381.770.117.788.103
t 381.116.143.166.126
te 381.116.143.166.126
d 381.173.140.227.125
une 381.173.140.227.125
fenfation 381.237.141.325.126
de 381.332.141.356.126
froid 381.362.141.410.126
de 381.446.141.470.127
l 381.480.147.539.127
gers 381.480.147.539.127
friffons 381.550.141.619.126
le 381.629.141.645.127
long 381.655.147.700.127
du 381.706.141.731.126
dos 381.740.144.786.126
du 381.117.164.142.149
froid 381.153.163.201.149
des 381.210.163.242.148
extr 381.253.163.364.149
mit 381.253.163.364.149
s 381.253.163.364.149
nous 381.376.163.428.149
nous 381.435.164.482.155
apperqfimes 381.489.169.608.150
d 381.619.164.661.150
un 381.619.164.661.150
mouvement 381.668.165.787.155
de 381.117.186.141.172
fievre 381.150.185.213.172
rentr 381.225.186.325.171
si 381.225.186.325.171
neuf 381.335.186.382.171
heures 381.389.187.453.172
nous 381.461.187.507.178
nous 381.518.187.564.178
mimes 381.575.187.638.173
au 381.649.187.671.178
lit 381.682.188.701.173
ayant 381.729.194.786.178
la 381.117.209.136.195
t 381.145.209.183.194
te 381.145.209.183.194
accabl 381.197.210.285.194
e 381.197.210.285.194
fi 381.327.209.340.194
douloureufe 381.349.214.483.194
qu 381.493.216.536.196
il 381.493.216.536.196
nous 381.545.210.590.201
toit 381.600.210.646.195
impoflible 381.655.215.754.195
de 381.763.211.786.196
la 381.117.233.136.218
tourner 381.147.237.234.223
de 381.244.233.267.218
la 381.274.233.292.218
changer 381.302.239.384.218
de 381.396.233.419.219
place 381.431.239.490.219
nous 381.502.234.555.219
prouvions 381.564.239.676.219
en 381.686.233.709.224
m 381.720.234.787.220
me 381.720.234.787.220
temps 381.118.262.179.247
une 381.190.256.226.247
forte 381.234.256.281.241
g 381.291.262.361.242
nei 381.291.262.361.242
l 381.371.262.488.242
piga 381.371.262.488.242
re 381.371.262.488.242
nous 381.531.257.576.248
reffentions 381.586.257.691.241
tout 381.700.257.740.246
i 381.752.256.762.243
la 381.771.257.788.242
fois 381.119.280.154.265
la 381.165.280.183.265
poitrine 381.191.285.269.265
le 381.307.280.325.265
dos 381.335.280.369.265
aufli 381.380.280.423.265
ferr 381.432.281.487.265
s 381.432.281.487.265
que 381.495.286.531.271
fi 381.542.280.555.266
l 381.565.280.601.266
on 381.565.280.601.266
nous 381.609.280.654.271
efit 381.662.280.693.266
nppliqu 381.702.285.788.265
une 381.118.303.155.294
preffe 381.166.309.224.289
fur 381.234.303.261.289
le 381.272.303.290.289
jqernum 381.298.308.378.288
lypine 381.421.309.493.289
une 381.505.304.547.289
pefanteur 381.560.309.654.289
douloureufe 381.667.304.787.288
dans 381.119.326.165.311
les 381.179.326.205.312
reins 381.216.327.263.312
dans 381.305.327.350.312
les 381.360.327.386.312
membres 381.401.331.506.312
une 381.517.327.552.317
fievre 381.567.327.624.312
affez 381.637.327.684.312
rive 381.695.327.738.313
la 381.771.327.790.312
crainte 381.121.350.192.335
de 381.206.350.230.335
touffer 381.245.350.313.335
plus 381.324.356.363.336
que 381.380.356.416.341
la 381.430.350.447.336
toux 381.458.350.503.340
beaucot 381.535.355.634.335
p 381.535.355.634.335
d 381.647.355.753.335
agitation 381.647.355.753.335
d 381.120.377.225.358
anxi 381.120.377.225.358
de 381.237.373.260.358
chaleur 381.270.373.344.359
avec 381.357.374.403.364
peu 381.418.379.455.365
de 381.467.373.490.358
foif 381.501.376.547.358
accompagnerent 381.557.378.725.363
cette 381.740.373.789.363
premiere 381.120.402.211.382
nuit 381.222.396.266.382
on 381.276.397.309.382
peut 381.319.402.363.387
m 381.375.397.435.383
me 381.375.397.435.383
affurer 381.448.396.514.382
qu 381.523.401.567.381
il 381.523.401.567.381
y 381.578.401.592.387
eut 381.604.395.634.386
peu 381.644.401.680.387
de 381.690.396.714.381
r 381.728.396.790.382
mit 381.728.396.790.382
tence 381.120.419.176.409
dans 381.190.420.234.405
ces 381.247.420.278.411
accidens 381.290.420.376.406
les 381.391.420.416.405
deux 381.427.419.475.405
iours 381.487.423.536.405
fuivans 381.547.419.624.404
ce 381.637.419.665.404
ne 381.681.419.704.409
fut 381.717.419.744.404
que 381.754.425.790.410
dans 381.121.443.167.428
la 381.182.443.200.428
troifieme 381.216.444.307.428
nuit 381.323.443.362.429
que 381.375.448.410.434
nous 381.424.442.470.433
commenq 381.484.446.631.427
mes 381.484.446.631.427
i 381.643.441.653.428
gofiter 381.665.447.731.427
deux 381.742.442.791.427
heures 381.121.466.187.451
de 381.200.466.223.450
fommeil 381.234.466.316.451
la 381.374.466.392.451
r 381.400.466.507.451
mittence 381.400.466.507.451
arriva 381.518.465.576.450
au 381.586.464.609.455
matin 381.620.468.688.451
avec 381.698.465.744.456
une 381.754.466.790.456
l 381.121.494.185.474
gere 381.121.494.185.474
moiteur 381.196.493.289.475
la 381.300.489.318.475
libert 381.328.489.392.475
de 381.403.489.427.474
touffer 381.435.491.515.473
l 381.527.488.647.472
abondance 381.527.488.647.472
des 381.656.488.688.473
urines 381.700.488.759.474
la 381.122.512.140.497
facilit 381.152.512.221.497
des 381.233.512.265.497
crachats 381.276.512.359.498
l 381.379.517.530.496
expe 381.379.517.530.496
oration 381.379.517.530.496
requt 381.540.516.591.501
fucceflivement 381.597.511.746.496
dif 381.756.511.791.496
f 381.122.535.183.520
rens 381.122.535.183.520
d 381.196.541.263.521
gr 381.196.541.263.521
s 381.196.541.263.521
dypaifliffement 381.280.540.442.520
c 381.459.534.526.520
toit 381.459.534.526.520
d 381.542.534.618.519
abord 381.542.534.618.519
un 381.632.534.656.525
phlegme 381.668.540.754.520
li 381.768.534.790.520
quide 381.122.564.191.543
acrimonieux 381.201.562.339.544
m 381.350.558.398.543
l 381.350.558.398.543
d 381.410.558.463.543
une 381.410.558.463.543
nuance 381.475.558.545.548
de 381.556.557.579.543
fang 381.591.562.651.543
qui 381.664.562.695.544
s 381.708.562.791.543
paiflit 381.708.562.791.543
peu 381.122.587.159.572
peu 381.181.587.229.572
prit 381.263.587.298.567
une 381.303.582.339.572
conlittance 381.345.581.456.566
vifqueufe 381.462.586.555.565
jaune 381.560.583.624.565
avec 381.630.580.677.570
le 381.683.580.699.565
ddgr 381.704.586.762.565
de 381.768.581.791.565
co 381.124.604.200.589
ion 381.124.604.200.589
ordinaire 381.208.604.304.589
le 381.315.604.341.590
4 381.350.608.361.595
jour 381.378.609.430.589
une 381.441.604.476.595
foible 381.483.603.539.589
h 381.546.609.675.589
morrhagie 381.546.609.675.589
d 381.683.609.767.588
gagea 381.683.609.767.588
la 381.774.604.792.589
t 381.122.627.171.613
e 381.122.627.171.613
une 381.181.628.217.618
feconde 381.227.628.306.612
plus 381.314.633.353.613
confid 381.362.630.497.612
rable 381.362.630.497.612
furvenue 381.504.626.592.612
le 381.598.626.615.611
lendemain 381.622.630.737.611
nous 381.745.627.791.617
rnit 381.124.651.157.636
toutifaitt 381.165.650.283.636
l 381.294.651.347.636
aife 381.294.651.347.636
mais 381.356.651.405.636
depuis 381.414.656.479.636
le 381.488.650.506.635
3 381.516.655.540.641
nous 381.550.649.596.640
avions 381.606.649.670.635
obtenu 381.681.649.748.634
une 381.755.650.791.640
fueur 381.122.674.175.659
d 381.185.679.315.658
puratoire 381.185.679.315.658
g6n 381.322.679.408.659
rale 381.322.679.408.659
douce 381.445.676.518.659
qui 381.529.678.561.658
enleva 381.570.672.636.657
tousles 381.645.672.721.658
autres 381.732.673.791.662
fympt61nes 381.123.702.243.682
ii 381.254.696.268.682
ne 381.278.696.300.687
nous 381.310.696.357.687
retta 381.367.696.414.681
qu 381.423.702.489.682
une 381.423.702.489.682
grande 381.500.701.568.681
fencation 381.580.695.667.680
de 381.677.695.701.681
foibleffe 381.709.695.790.680
d 381.156.726.301.705
puifement 381.156.726.301.705
telle 381.315.720.358.705
qu 381.369.725.424.706
on 381.369.725.424.706
l 381.434.725.564.704
6prouveroit 381.434.725.564.704
apr 381.577.723.629.703
s 381.577.723.629.703
vingt 381.640.724.691.704
jours 381.704.723.752.704
de 381.765.718.789.704
fievre 381.123.744.182.729
aigu 381.193.749.254.729
ii 381.265.743.279.729
eric 381.291.744.317.729
vrai 381.326.744.366.729
que 381.376.749.412.734
notre 381.425.743.477.733
unique 381.490.747.557.728
m 381.565.742.688.727
dicament 381.565.742.688.727
avoit 381.699.742.748.728
6t 381.758.740.788.726
une 381.125.767.161.758
abondance 381.172.767.281.752
d 381.290.767.344.752
eau 381.290.767.344.752
thcr 381.354.767.423.753
e 381.354.767.423.753
tel 381.148.791.185.776
epr 381.196.791.222.775
au 381.233.790.256.782
naturel 381.267.791.337.777
le 381.348.791.365.776
tableau 381.375.791.459.776
de 381.470.790.494.775
la 381.503.790.521.775
grippe 381.531.795.616.774
qui 381.626.794.656.774
fe 381.670.787.687.773
reproduit 381.697.792.789.772
iaffez 381.125.814.173.798
fr6quemment 381.185.819.318.798
chaque 381.332.820.404.800
annie 381.419.814.476.799
i 381.487.813.498.799
rouen 381.508.816.588.799
mais 381.600.812.644.798
telle 381.657.810.699.796
que 381.710.816.746.801
l 381.757.810.789.796
6 381.757.810.789.796
prouvoient 381.125.842.237.822
alors 381.248.837.295.822
nos 381.308.837.341.828
habitans 381.353.841.455.823
lorfqu 381.465.842.565.821
elle 381.465.842.565.821
ne 381.579.835.602.826
r 381.613.834.708.819
clamoit 381.613.834.708.819
aucune 381.719.834.789.824
complication 381.127.866.260.845
trangere 381.267.866.368.845
ce 381.378.861.406.845
fur 381.416.861.443.845
li 381.455.860.471.846
fa 381.480.861.499.845
marche 381.510.860.584.844
la 381.592.858.609.844
plus 381.615.862.656.842
fimple 381.663.862.736.842
mais 381.745.857.789.842
a 387.360.084.378.068
n 387.391.083.405.073
n 387.420.084.433.073
e 387.474.084.486.074
177 387.529.088.578.074
6 387.587.084.599.070
97 387.775.091.813.076
plus 387.147.116.186.096
tourment6e 387.199.112.315.097
d 387.326.111.368.097
un 387.326.111.368.097
effort 387.378.112.432.097
h6morrhoidal 387.444.113.581.098
elle 387.610.114.645.099
enfla 387.661.117.722.098
p6rit 387.767.119.815.099
avec 387.146.135.194.125
l 387.204.141.349.120
6tranglement 387.204.141.349.120
des 387.359.135.392.120
vifceres 387.401.136.480.121
6pigafiriques 387.489.143.632.122
la 387.639.137.657.122
g4ne 387.667.142.714.122
la 387.751.137.768.122
fuf 387.778.137.814.122
focation 387.147.158.229.142
des 387.238.158.271.143
pr6cceurs 387.281.163.383.143
mais 387.172.181.222.166
la 387.232.181.250.166
plupart 387.262.187.347.166
ceux 387.359.182.406.172
qui 387.418.188.450.167
n 387.462.182.555.166
avoient 387.462.182.555.166
pas 387.566.186.600.172
d 387.610.184.749.167
obfiru 387.610.184.749.167
ions 387.610.184.749.167
d6ci 387.761.184.813.169
d6es 387.145.208.201.189
6prouvoient 387.209.210.332.189
une 387.345.205.380.196
fievre 387.392.206.450.190
qu 387.462.211.518.191
on 387.462.211.518.191
pourroit 387.532.210.614.191
nommer 387.627.206.709.196
l 387.720.207.813.192
fmorroi 387.720.207.813.192
dale 387.144.230.197.212
qui 387.207.233.238.213
ne 387.251.228.274.219
les 387.285.228.312.213
privoit 387.324.234.392.214
point 387.405.235.456.215
du 387.469.229.493.214
befoin 387.507.229.569.214
des 387.582.229.615.214
alimens 387.626.233.712.214
ne 387.754.230.776.221
les 387.786.230.812.216
emp4choit 387.144.256.251.236
m4me 387.264.252.325.237
ni 387.337.252.355.238
de 387.364.252.387.238
manger 387.401.259.477.243
ni 387.486.252.504.238
de 387.514.252.537.238
fortir 387.547.252.599.238
mais 387.624.253.670.239
elle 387.679.253.713.238
fe 387.723.253.740.238
repro 387.750.259.812.244
duitbit 387.143.274.208.259
routes 387.222.275.283.265
les 387.296.275.322.261
nuits 387.335.279.393.261
en 387.403.276.427.266
forme 387.440.276.499.260
de 387.511.275.535.260
paroxyfme 387.549.281.670.261
commenqant 387.683.281.811.267
p 387.142.302.176.288
r 387.142.302.176.288
le 387.185.298.202.283
fpafine 387.212.304.280.283
des 387.290.298.323.284
entrailles 387.332.303.435.279
l 387.445.302.541.284
anxi6t 387.445.302.541.284
les 387.551.299.577.284
vertiges 387.586.305.678.285
le 387.688.299.706.285
fifflement 387.716.300.811.284
dans 387.142.320.186.305
les 387.202.321.228.306
oreilles 387.240.325.326.304
accidens 387.335.323.420.307
fuivis 387.433.322.487.307
ordinairement 387.500.322.641.307
d 387.656.323.709.307
une 387.656.323.709.307
infomnie 387.724.323.811.308
complette 387.142.349.249.329
ces 387.257.345.295.330
malades 387.303.346.384.331
fe 387.391.346.409.331
plaignoient 387.418.351.530.331
tous 387.539.349.592.336
t 387.628.351.756.331
cialement 387.628.351.756.331
dans 387.765.346.810.331
le 387.141.366.159.352
jour 387.169.371.222.352
d 387.233.368.274.353
un 387.233.368.274.353
gonflement 387.289.374.401.354
h 387.414.372.564.353
morrhoidal 387.414.372.564.353
les 387.576.368.602.354
hommes 387.613.369.696.354
d 387.707.369.749.354
un 387.707.369.749.354
gon 387.762.375.811.360
flement 387.142.390.217.374
au 387.227.391.249.382
prepuce 387.260.397.355.377
avec 387.365.392.411.383
une 387.420.392.456.383
forte 387.464.391.511.377
d 387.519.391.653.376
coulement 387.519.391.653.376
fanieux 387.663.396.748.377
quel 387.759.398.811.378
quefois 387.141.418.213.398
affez 387.224.414.271.399
confid 387.282.415.406.400
rable 387.282.415.406.400
pour 387.417.420.464.406
procurer 387.475.420.562.405
le 387.573.414.590.399
phimofisquand 387.600.420.768.400
cet 387.780.416.810.406
accident 387.140.437.227.422
fe 387.236.437.254.422
gu 387.263.443.367.423
riffoit 387.263.443.367.423
les 387.378.438.405.423
h 387.415.438.541.423
morroides 387.415.438.541.423
fluoient 387.553.438.629.423
verfoient 387.673.438.762.423
une 387.774.439.809.430
lymphe 387.141.465.219.445
purulente 387.231.466.333.446
un 387.344.461.375.446
fujet 387.386.465.430.446
de 387.441.461.465.446
cette 387.477.461.525.451
claffe 387.534.461.595.445
fur 387.606.461.633.445
tourment 387.644.461.746.447
de 387.758.462.781.447
la 387.792.463.809.448
fievre 387.140.487.210.468
que 387.218.489.254.475
nous 387.263.483.310.474
d 387.318.488.428.469
crivons 387.318.488.428.469
pendantpros 387.436.490.566.469
de 387.573.484.596.469
fix 387.604.483.629.469
mois 387.638.484.684.470
elle 387.704.485.738.470
r 387.749.486.808.471
fiffa 387.749.486.808.471
tousles 387.160.507.237.492
adouciffans 387.247.512.375.492
au 387.385.508.408.499
r 387.418.514.488.493
gime 387.418.514.488.493
d 387.498.513.598.492
layant 387.498.513.598.492
aux 387.608.507.643.498
bains 387.652.511.715.493
aux 387.724.508.759.499
fi 387.768.509.786.494
cs 387.788.509.808.500
d 387.140.535.220.515
pur 387.140.535.220.515
s 387.140.535.220.515
des 387.229.530.262.515
plantes 387.272.536.342.516
temp 387.352.537.475.517
rantes 387.352.537.475.517
ap 387.509.535.611.515
ritives 387.509.535.611.515
le 387.622.530.648.515
lair 387.658.530.689.515
d 387.701.532.777.515
neffe 387.701.532.777.515
en 387.785.532.808.522
fur 387.140.552.167.537
le 387.176.553.193.538
remede 387.204.554.280.539
a 387.291.554.316.544
mois 387.323.554.370.540
de 387.378.554.401.540
juin 387.411.555.451.540
on 387.471.554.496.545
obfervera 387.508.553.604.539
cependant 387.616.558.720.539
qu 387.730.559.773.540
il 387.730.559.773.540
lui 387.783.555.809.540
eft 387.139.576.166.561
furvenu 387.175.577.253.562
un 387.262.577.286.568
phlegmon 387.296.583.397.563
critique 387.407.583.484.563
h 387.492.577.503.564
la 387.512.576.529.562
feffe 387.540.581.595.562
qui 387.604.582.634.563
abc 387.646.577.722.562
da 387.646.577.722.562
nous 387.166.600.219.585
avons 387.233.600.291.591
vu 387.303.601.329.592
auffi 387.341.601.384.586
hombre 387.399.601.475.586
de 387.487.600.510.586
emmes 387.523.603.615.581
dont 387.628.600.672.585
le 387.684.600.701.586
foie 387.713.600.750.585
toit 387.762.601.808.586
engorg 387.138.628.221.609
depuis 387.233.629.298.609
plufieurs 387.311.629.398.609
armies 387.410.627.491.609
prouver 387.504.628.594.609
de 387.606.623.629.609
longues 387.642.629.719.608
impref 387.733.629.808.610
fions 387.139.646.186.631
d 387.196.646.250.632
une 387.196.646.250.632
jqevre 387.255.651.314.632
vifcdrale 387.323.652.418.632
qui 387.427.652.458.633
portoit 387.468.652.536.632
fort 387.547.646.579.632
plus 387.589.652.629.632
grand 387.639.652.697.632
effort 387.706.647.759.632
vers 387.766.648.809.638
les 387.138.669.165.655
pr 387.180.675.275.655
cceurs 387.180.675.275.655
leur 387.321.670.360.655
procuroit 387.372.675.466.656
des 387.479.670.511.655
angoiffes 387.525.675.628.655
des 387.639.670.672.655
mouvemens 387.687.671.808.660
fpafmodiques 387.138.698.281.678
cet 387.290.693.327.678
tat 387.338.693.375.679
toit 387.386.693.431.679
bient6t 387.443.694.514.679
fuivi 387.524.693.569.678
d 387.579.693.633.678
une 387.579.693.633.678
r 387.643.697.746.678
miffion 387.643.697.746.678
d 387.754.694.807.679
une 387.754.694.807.679
interruption 387.137.721.257.702
complette 387.268.721.369.701
des 387.378.717.410.702
m 387.421.716.490.702
mes 387.421.716.490.702
fympt6mes 387.500.722.625.701
fans 387.633.717.672.702
aucun 387.682.717.741.708
terme 387.749.717.807.707
p 387.136.745.246.724
riodique 387.136.745.246.724
ou 387.259.739.284.730
certain 387.296.740.371.726
elles 387.385.740.432.725
paffoient 387.448.746.536.725
plufieurs 387.551.746.636.725
jours 387.651.745.700.726
de 387.711.740.735.726
fuite 387.748.743.807.725
quelquefois 387.135.769.253.747
une 387.263.763.299.753
femaine 387.310.763.389.748
entiere 387.400.767.480.749
fans 387.488.764.526.749
aucune 387.539.764.609.754
apparence 387.624.769.726.754
de 387.738.762.760.748
fie 387.771.763.806.748
vre 387.136.786.169.777
elles 387.222.787.267.772
en 387.276.787.299.778
toient 387.308.787.378.772
reprit 387.386.792.461.772
s 387.386.792.461.772
fans 387.471.787.510.772
friffon 387.521.791.594.772
avec 387.604.787.651.778
une 387.661.786.695.777
continuit 387.705.786.805.771
de 387.136.809.160.795
trois 387.172.809.217.795
ou 387.229.809.254.800
quatre 387.267.815.330.799
jours 387.344.814.408.796
quelquefois 387.420.816.537.795
avec 387.548.811.595.801
des 387.608.810.639.795
alternatives 387.653.809.770.794
err 387.782.810.806.800
doubletierce 387.136.833.267.818
mais 387.290.833.335.819
dans 387.346.833.391.818
les 387.404.833.430.819
intervalles 387.441.837.557.819
elles 387.565.834.608.819
reprenoient 387.619.837.733.818
un 387.744.832.768.823
air 387.779.833.805.819
de 387.136.856.160.841
vigueur 387.169.862.248.842
de 387.289.857.313.841
bonne 387.322.857.383.842
rants 387.392.858.448.842
leurs 387.457.858.513.842
mois 387.523.859.584.843
un 387.593.856.616.847
flux 387.626.855.664.841
d 387.672.856.805.841
h 387.672.856.805.841
morrhoi 387.672.856.805.841
hhhh 387.556.877.632.861
hh 387.659.876.690.861
d 439.197.069.213.059
e 439.228.070.240.059
s 439.253.070.262.060
a 439.291.070.308.056
n 439.321.070.334.060
n 439.351.070.364.060
e 439.406.070.417.060
s 439.431.071.440.061
x 439.472.071.478.062
776 439.489.075.538.057
v 439.566.069.577.060
t 439.592.070.604.060
i 439.629.071.635.062
777 439.647.076.702.062
iours 439.116.103.166.082
l 439.173.098.183.084
l 439.192.103.246.084
ef 439.192.103.246.084
la 439.252.100.270.085
conttitution 439.275.100.400.084
varioleufe 439.405.101.512.085
ayant 439.518.106.574.090
repris 439.582.106.637.086
plus 439.642.106.682.086
d 439.688.106.785.085
empire 439.688.106.785.085
le 439.117.122.134.107
barometre 439.145.123.252.108
fe 439.260.124.278.109
tenant 439.285.123.349.113
lev 439.357.124.409.109
iufqu 439.420.130.487.109
i 439.420.130.487.109
28 439.496.124.519.111
pouces 439.528.130.598.115
79 439.605.129.639.115
lignes 439.650.130.720.110
il 439.728.124.741.110
fiar 439.750.124.787.109
vint 439.117.150.168.132
un 439.194.147.219.138
grand 439.224.152.282.132
nombre 439.290.147.366.133
de 439.373.147.397.132
nos 439.405.147.438.138
habitans 439.444.151.544.133
une 439.552.148.588.139
quantit 439.599.153.680.134
tonnante 439.688.148.787.133
d 439.118.175.230.155
ruptions 439.118.175.230.155
rouges 439.239.176.306.161
boutonneufes 439.319.174.469.155
qui 439.477.176.508.157
ne 439.516.171.539.161
ref 439.550.171.636.156
oient 439.550.171.636.156
pas 439.645.176.677.162
i 439.690.172.700.158
la 439.713.172.730.157
peau 439.740.177.788.163
audel 439.118.193.190.178
de 439.201.193.224.179
23 439.234.199.273.185
4 439.275.197.287.184
ours 439.295.198.350.179
ces 439.361.194.398.179
ruptions 439.410.200.517.179
qu 439.527.199.582.180
on 439.527.199.582.180
ne 439.590.194.613.185
pouvoit 439.622.199.699.180
aucune 439.710.196.789.185
ment 439.118.216.168.207
claffer 439.180.221.258.202
fe 439.268.217.286.203
trouvoient 439.296.218.402.203
galement 439.414.223.518.203
accompagn 439.534.224.683.203
es 439.534.224.683.203
de 439.695.218.719.203
la 439.729.218.746.204
dif 439.756.218.790.203
pofition 439.118.246.198.226
aphteufe 439.208.246.297.226
r 439.307.247.410.226
gnante 439.307.247.410.226
c 439.424.246.547.226
ef 439.424.246.547.226
ldire 439.424.246.547.226
qu 439.558.247.632.227
elles 439.558.247.632.227
portoient 439.645.247.738.227
6ga 439.749.247.792.227
lement 439.119.265.188.249
fur 439.199.265.228.250
les 439.238.265.264.250
gencives 439.277.270.379.251
mais 439.388.265.434.251
i 439.446.265.457.251
un 439.469.265.493.257
foible 439.504.265.561.250
d 439.573.270.643.250
gr 439.573.270.643.250
qu 439.686.271.761.250
elles 439.686.271.761.250
fe 439.774.265.792.250
diffipoient 439.120.293.224.273
trspromptement 439.233.293.427.274
fans 439.439.289.478.274
laiffer 439.489.289.548.274
d 439.554.289.659.273
accidens 439.554.289.659.273
graves 439.668.294.734.279
apr 439.741.294.793.274
s 439.741.294.793.274
dies 439.119.315.177.297
n 439.186.317.299.297
attaquant 439.186.317.299.297
ordinairement 439.310.312.452.297
que 439.465.317.501.302
les 439.514.312.539.297
enfans 439.552.315.626.297
les 439.636.312.662.297
adolefcens 439.675.315.792.297
les 439.120.335.146.320
femmes 439.159.335.236.320
d 439.247.335.336.320
licates 439.247.335.336.320
i 439.347.335.357.321
peu 439.367.341.403.326
pros 439.415.340.456.320
au 439.467.335.490.326
moment 439.504.335.585.325
de 439.596.335.620.320
la 439.631.335.648.320
menf 439.656.335.792.320
ruation 439.656.335.792.320
mais 439.120.358.171.343
ceux 439.179.359.227.349
qui 439.239.365.271.345
ne 439.282.359.305.350
re 439.314.364.398.348
urent 439.314.364.398.348
point 439.410.364.462.345
cette 439.472.359.520.348
heureufe 439.529.359.617.343
ruption 439.629.364.713.344
tombe 439.721.359.794.345
rent 439.121.382.161.372
dans 439.171.382.215.367
la 439.222.382.240.367
f 439.249.387.337.367
upeur 439.249.387.337.367
prouvant 439.346.387.449.367
des 439.459.382.491.367
fecouffes 439.497.381.587.366
de 439.598.381.622.367
dyffenterie 439.632.387.755.367
des 439.763.382.795.367
tracafferies 439.120.405.234.390
de 439.244.406.268.391
fpafme 439.277.411.346.390
dans 439.357.405.401.391
l 439.414.405.507.389
ef 439.414.405.507.389
omac 439.414.405.507.389
les 439.553.405.579.390
inteffins 439.589.405.669.389
des 439.700.405.731.390
diar 439.746.405.795.390
rh 439.121.429.174.414
es 439.121.429.174.414
brunes 439.181.429.247.414
atrabilieufes 439.254.431.388.413
des 439.396.428.428.413
flux 439.434.428.472.413
dyffent 439.479.433.635.412
riques 439.479.433.635.412
l 439.643.434.736.413
appareil 439.643.434.736.413
d 439.741.430.794.414
une 439.741.430.794.414
fievre 439.122.452.180.437
catarrhobilieufe 439.187.452.358.436
avec 439.366.452.413.442
fa 439.421.451.440.436
dur 439.446.451.509.436
e 439.446.451.509.436
cependant 439.518.456.629.435
il 439.637.450.649.436
leur 439.658.451.696.436
furvenoit 439.703.452.795.436
i 439.122.475.133.461
tous 439.145.479.201.465
vers 439.212.475.254.466
le 439.265.475.283.460
4x7 439.298.479.372.466
des 439.387.474.419.459
aphtes 439.435.480.500.460
critiques 439.514.480.612.460
dont 439.624.474.669.459
l 439.681.480.795.460
apparition 439.681.480.795.460
faifoit 439.121.499.181.484
cefl 439.201.499.258.483
r 439.201.499.258.483
ordinairement 439.276.498.417.483
les 439.431.498.456.483
douleurs 439.475.498.560.483
d 439.577.498.691.483
entrailles 439.577.498.691.483
ils 439.708.498.730.483
enle 439.746.499.796.484
voient 439.122.522.188.507
galement 439.195.527.301.507
les 439.311.521.337.506
douleurs 439.348.521.434.506
vagues 439.446.527.516.512
rbumatifantes 439.526.521.662.506
qui 439.672.527.704.507
s 439.713.522.796.507
toient 439.713.522.796.507
itendues 439.122.545.212.531
dans 439.223.545.268.531
diff 439.279.545.384.530
rentes 439.279.545.384.530
parties 439.394.550.461.530
du 439.471.544.496.530
corps 439.510.550.564.534
m 439.592.545.653.530
me 439.592.545.653.530
iufqu 439.661.550.753.530
aux 439.661.550.753.530
ex 439.765.546.796.536
tr 439.122.569.205.554
mit 439.122.569.205.554
s 439.122.569.205.554
avec 439.216.569.263.559
tum 439.274.569.396.553
fa 439.274.569.396.553
ion 439.274.569.396.553
ces 439.419.568.450.559
aphtes 439.461.574.525.553
fouvent 439.537.568.614.553
accompagn 439.624.573.760.554
s 439.624.573.760.554
du 439.771.570.796.554
flux 439.123.592.162.578
glaireux 439.168.598.252.577
dyffent 439.259.598.408.577
rique 439.259.598.408.577
furtout 439.416.592.494.577
s 439.503.591.537.577
ils 439.503.591.537.577
n 439.545.592.632.577
toient 439.545.592.632.577
pas 439.640.597.672.581
nombreux 439.682.597.796.577
faifoient 439.124.615.207.600
galement 439.217.621.323.601
ceffer 439.334.615.391.600
la 439.400.615.418.600
pefanteur 439.427.621.523.601
d 439.535.615.634.600
ef 439.535.615.634.600
omac 439.535.615.634.600
route 439.682.615.734.605
g 439.748.621.797.601
ne 439.748.621.797.601
pr 439.123.644.246.623
cordiale 439.123.644.246.623
les 439.256.639.292.624
malades 439.301.639.382.624
reprenoient 439.394.644.510.625
de 439.524.638.548.624
l 439.559.644.654.624
app 439.559.644.654.624
it 439.559.644.654.624
on 439.696.638.721.629
devoir 439.732.639.797.624
leur 439.124.663.165.648
permettre 439.173.668.273.652
des 439.285.661.317.647
panades 439.327.667.408.647
aux 439.418.662.454.652
herbes 439.464.662.536.647
ii 439.548.662.562.647
ref 439.572.662.619.646
a 439.572.662.619.646
i 439.629.661.640.647
quelques 439.652.667.756.647
uns 439.763.663.796.653
ane 439.124.686.161.677
toux 439.168.685.214.675
longue 439.222.691.290.671
difficile 439.333.685.408.670
combattre 439.441.685.544.670
i 439.552.689.599.671
en 439.552.689.599.671
ai 439.608.685.624.671
mis 439.633.685.667.671
plufieurs 439.675.691.760.670
au 439.772.686.796.677
lait 439.125.710.158.695
d 439.169.709.261.694
neffe 439.169.709.261.694
celui 439.271.709.320.694
de 439.329.709.353.694
vache 439.362.713.433.694
coup 439.444.714.505.693
avec 439.514.709.561.699
le 439.568.709.585.694
fuc 439.592.709.623.694
de 439.634.709.658.693
creffon 439.668.713.750.694
leur 439.756.709.795.694
r 439.124.733.220.718
uffiffoit 439.124.733.220.718
galement 439.230.738.335.718
bien 439.346.732.395.718
a 439.152.757.171.743
l 439.180.757.254.741
entr 439.180.757.254.741
e 439.180.757.254.741
du 439.265.756.290.742
soleil 439.297.756.353.741
au 439.366.756.389.746
solf 439.398.756.475.741
ice 439.398.756.475.741
d 439.484.760.572.741
hiver 439.484.760.572.741
le 439.583.756.600.741
catarrhe 439.611.756.701.740
bilieux 439.713.759.793.740
dont 439.125.780.171.765
on 439.183.780.207.771
avoit 439.217.780.269.766
vu 439.274.780.299.771
des 439.308.780.340.765
traces 439.351.780.410.770
1equmoxe 439.434.785.543.765
d 439.554.782.678.765
automne 439.554.782.678.765
fe 439.685.779.703.764
pr 439.712.783.794.763
fenta 439.712.783.794.763
de 439.125.803.149.788
nouveau 439.158.803.244.794
avec 439.252.804.299.794
des 439.309.803.341.788
vomiffemens 439.351.803.479.788
confid 439.487.804.620.788
rables 439.487.804.620.788
la 439.654.802.671.788
torture 439.682.802.751.792
des 439.761.802.793.787
vifceres 439.125.827.204.812
6pgaitriques 439.215.832.353.811
c 439.363.826.432.811
oit 439.363.826.432.811
le 439.444.827.461.812
prelude 439.470.833.547.812
des 439.559.827.591.812
fecouffes 439.602.826.690.810
dyffent 439.703.831.793.810
tiqi 439.126.857.187.837
es 439.126.857.187.837
qui 439.198.855.230.835
fe 439.241.850.259.834
font 439.270.850.310.835
multipfi 439.319.856.428.835
es 439.319.856.428.835
en 439.439.851.462.841
janvier 439.475.856.559.836
fp 439.572.856.701.834
cialement 439.572.856.701.834
chez 439.710.850.756.834
les 439.766.849.792.834
fievres 439.823.379.875.369
dyfo 439.885.383.915.368
fent 439.810.397.888.383
riques 439.810.397.888.383
atrabilieufes 439.809.409.901.398
1038 450.222.094.272.076
appendix 450.288.089.404.075
sur 450.415.088.455.078
les 450.467.089.502.078
constitutions 450.512.089.690.074
pid 450.699.094.855.073
miques 450.699.094.855.073
font 450.217.120.260.109
requ 450.270.121.315.107
un 450.326.116.352.107
d6gr 450.363.121.421.101
d 450.430.122.601.102
6paiffiffement 450.430.122.601.102
fufceptible 450.610.123.717.103
cependant 450.728.124.832.104
d 450.841.120.893.104
une 450.841.120.893.104
vraie 450.219.142.271.128
coe 450.283.142.375.125
ioa 450.283.142.375.125
n 450.385.144.461.125
ayant 450.385.144.461.125
pas 450.472.145.505.130
6t6 450.515.140.545.125
attaqu6es 450.557.146.653.126
dans 450.663.141.708.126
l 450.717.142.800.127
effence 450.717.142.800.127
de 450.812.143.835.128
leurs 450.847.143.894.128
principes 450.219.171.319.150
telle 450.329.163.384.147
fut 450.394.162.422.147
notre 450.432.163.484.152
conf 450.495.165.620.148
itutioa 450.495.165.620.148
de 450.629.165.653.150
1768 450.666.170.723.152
1 450.249.188.265.179
la 450.278.188.306.173
pituiteufe 450.318.191.433.171
ou 450.442.187.467.177
catarrhale 450.477.188.586.172
b 450.597.195.677.174
nigne 450.597.195.677.174
d 450.687.194.805.174
hoffman 450.687.194.805.174
ef 450.816.190.843.174
plus 450.854.196.894.175
ou 450.220.212.246.202
moins 450.255.211.314.197
fimple 450.328.216.405.196
plus 450.414.216.455.196
ou 450.466.211.489.201
moias 450.504.211.563.197
6tendue 450.576.212.661.197
voyez 450.688.218.758.198
ce 450.769.214.792.204
que 450.802.220.838.205
nous 450.848.214.894.205
avons 450.220.236.280.226
dit 450.295.235.321.221
l 450.360.235.437.220
article 450.360.235.437.220
du 450.453.234.478.219
catarrhe 450.490.235.586.219
elle 450.619.235.658.220
comprendra 450.671.242.792.222
la 450.803.237.821.223
fievre 450.829.238.894.222
quotidienne 450.221.264.365.244
la 450.372.258.391.243
fievre 450.397.258.464.243
lentenerveufe 450.473.259.638.243
d 450.647.264.766.244
huxham 450.647.264.766.244
qu 450.777.266.833.246
on 450.777.266.833.246
nora 450.843.261.896.251
me 450.220.284.252.274
caterrzeufe 450.259.287.373.266
it 450.383.282.394.268
rouen 450.404.286.484.267
routes 450.523.283.584.272
les 450.591.283.617.268
pituiteufes 450.627.284.734.268
froides 450.742.284.809.269
des 450.817.285.849.269
ciens 450.220.307.279.293
ces 450.290.306.329.291
fievres 450.342.306.409.291
feront 450.418.306.478.291
foiblement 450.489.307.597.291
6ruptives 450.611.312.718.292
fi 450.730.308.743.293
riles 450.753.308.797.293
n 450.806.309.855.294
ont 450.806.309.855.294
pr6par6es 450.219.337.323.316
par 450.333.336.367.321
la 450.380.330.398.315
difpofition 450.409.336.514.315
fcorbutique 450.523.336.640.315
qu 450.652.336.771.316
hoffman 450.652.336.771.316
a 450.783.332.794.322
regard6e 450.807.338.896.317
comme 450.222.355.298.345
une 450.309.354.345.345
des 450.357.356.390.339
premieres 450.401.359.501.340
caufes 450.511.355.573.339
de 450.581.355.605.339
la 450.617.355.635.340
milliaire 450.645.355.728.340
chronique 450.737.361.837.340
loura 450.219.384.268.370
czronica 450.281.382.389.363
les 450.397.378.424.363
aphtes 450.433.384.497.363
critiques 450.507.384.609.364
qu 450.619.384.675.364
on 450.619.384.675.364
a 450.686.379.697.370
fi 450.706.379.719.364
fouvent 450.731.379.808.364
rencon 450.818.380.896.370
tr6 450.223.403.251.388
clans 450.264.402.310.387
les 450.321.402.348.387
fievres 450.364.402.431.387
catarrhalesfcorbutiques 450.444.408.690.387
n 450.706.408.898.388
appartiendroient 450.706.408.898.388
ils 450.223.427.246.412
point 450.254.432.306.412
it 450.315.426.326.412
cette 450.337.426.386.415
conf 450.395.426.520.410
itution 450.395.426.520.410
au 450.547.426.577.412
moins 450.588.426.646.412
y 450.655.432.669.418
obferveton 450.679.427.804.411
des 450.813.427.845.412
rou 450.854.427.897.417
geurs 450.223.456.280.441
qui 450.293.456.325.435
ne 450.337.449.361.440
font 450.372.449.412.434
ni 450.423.449.441.435
le 450.452.450.470.435
pourpre 450.482.455.562.440
r6el 450.571.450.609.435
ni 450.640.449.658.436
la 450.670.450.687.435
miliaire 450.698.450.786.435
conf 450.812.451.867.435
le 450.879.451.896.436
m 450.226.474.288.459
me 450.226.474.288.459
auteur 450.300.474.372.460
dans 450.381.474.427.459
fort 450.437.474.469.459
epid6mie 450.479.479.576.459
de 450.587.473.610.459
berlin 450.620.473.680.458
en 450.691.474.714.464
17o 450.726.478.762.465
9 450.763.478.776.464
de 450.803.474.826.459
febre 450.838.474.897.459
catarrh 450.225.498.312.482
benign 450.324.503.404.482
obf 450.416.498.462.482
h 450.480.497.496.482
a 450.497.497.509.482
tom 450.517.497.573.482
ii 450.585.497.606.482
pag 450.618.503.661.488
47 450.675.501.706.488
lifez 450.755.497.806.482
l 450.818.498.898.482
obfer 450.818.498.898.482
vat 450.224.522.263.512
vi 450.276.521.303.507
de 450.312.521.336.507
notre 450.346.521.398.511
conf 450.407.521.486.505
it 450.407.521.486.505
catarrheufe 450.498.521.620.506
de 450.629.521.653.506
l 450.663.522.733.506
ann6e 450.663.522.733.506
1770 450.748.525.804.512
z 450.254.545.272.536
la 450.280.545.307.530
fievre 450.314.545.381.530
inflammatoire 450.391.545.534.529
exquife 450.542.550.616.530
ef 450.623.545.649.529
extr 450.659.545.790.531
mement 450.659.545.790.531
rare 450.799.548.851.535
it 450.858.544.869.531
ti 450.875.544.898.530
re 450.224.569.253.559
d 450.264.573.414.553
6pid 450.264.573.414.553
mique 450.264.573.414.553
en 450.426.568.449.559
nos 450.457.568.490.559
climats 450.497.568.581.553
elle 450.592.569.631.554
ef 450.642.568.668.553
plus 450.679.574.719.554
ordinairement 450.728.569.867.554
de 450.875.568.899.553
ta 450.224.592.244.578
coniitution 450.258.592.385.576
que 450.401.597.438.582
grant 450.456.592.517.576
nomme 450.532.592.606.583
catarrheufe 450.619.593.740.577
compliquant 450.773.598.897.577
avec 450.224.616.273.606
l 450.283.619.454.600
inflammatoire 450.283.619.454.600
qui 450.466.621.498.601
tient 450.507.616.552.601
it 450.563.616.573.602
l 450.582.621.702.601
intemp6rie 450.582.621.702.601
de 450.713.616.737.601
la 450.746.616.764.601
saifon 450.773.615.834.600
prin 450.845.614.896.600
taniere 450.223.643.308.625
les 450.318.639.344.624
r6fultats 450.355.639.438.624
de 450.449.640.473.625
toute 450.484.640.536.629
autre 450.547.640.597.629
confitution 450.608.639.733.624
ant 450.746.639.853.624
rieure 450.746.639.853.624
en 450.869.638.896.624
un 450.224.664.251.655
mot 450.262.667.311.653
il 450.318.663.331.649
nous 450.338.663.384.654
ef 450.394.663.420.647
plus 450.430.669.471.649
ordinaire 450.481.664.572.649
de 450.582.663.605.648
voir 450.616.662.656.648
fe 450.663.663.681.647
d6velopper 450.688.668.804.647
au 450.817.662.839.653
prin 450.847.662.897.647
temps 450.224.693.286.678
les 450.297.687.323.672
relies 450.334.687.390.671
de 450.398.687.423.672
l 450.431.687.520.672
atrabile 450.431.687.520.672
de 450.529.687.553.672
l 450.561.686.667.672
automne 450.561.686.667.672
de 450.711.686.735.672
la 450.749.686.766.671
pituite 450.774.691.839.672
con 450.851.686.896.676
crete 450.220.712.277.701
de 450.289.711.314.696
l 450.325.714.410.696
hiver 450.325.714.410.696
que 450.425.716.462.701
de 450.473.711.497.695
rencontrer 450.508.711.614.700
le 450.625.710.643.695
v6fitable 450.657.710.747.695
6paifliffement 450.761.715.898.694
inflammatoire 450.226.736.371.720
commun 450.387.735.476.725
fi 450.491.734.502.721
un 450.518.734.543.725
grand 450.557.740.615.718
hombre 450.625.734.701.718
d 450.718.733.833.718
individus 450.718.733.833.718
nous 450.846.733.898.718
voyoas 450.224.765.301.749
enfin 450.312.758.360.743
plus 450.370.763.410.743
fr6quemment 450.425.764.560.743
la 450.572.757.590.743
fauffepleur6fie 450.600.762.770.741
les 450.782.756.808.742
fauffes 450.823.756.897.741
p6ripneumonies 450.220.788.398.767
les 450.412.781.438.766
fluxio 450.449.781.527.766
s 450.449.781.527.766
de 450.537.780.561.765
poitrine 450.571.785.651.765
catarrhales 450.661.780.771.765
ou 450.781.779.805.771
bilieufes 450.814.779.897.764
au 450.227.806.251.797
printemps 450.259.811.375.791
que 450.385.810.421.795
les 450.430.805.456.790
vraies 450.466.804.526.790
pleur6fies 450.532.809.629.787
inflammatoires 450.637.806.801.788
les 450.810.802.837.788
pleu 450.846.808.898.787
r6fies 450.227.829.282.814
intercurrentes 450.293.829.433.815
de 450.447.827.470.813
sydenham 450.480.833.593.811
conf 450.617.827.710.811
rez 450.617.827.710.811
cependant 450.720.832.823.812
ici 450.833.826.858.811
nos 450.865.826.898.816
confitutions 450.227.853.363.837
des 450.372.852.404.837
ann6es 450.414.853.480.836
1766 450.489.855.539.836
1767 450.560.854.610.836
773 450.644.856.681.841
les 450.722.851.749.835
intercurrentes 450.758.851.898.835
le 450.220.876.253.861
l 450.263.876.335.861
am6e 450.263.876.335.861
1777 450.350.880.408.866
6 492.231.349.242.342
